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LECTORI 

AEQ.UO, ET BENEVOLO 

S. P. 

H Aud multis te morabor , Amice Leflor . Co fi- 
ci fam hanc Praeleflionum mearum epitomen 
fummis tantum capitibus delibatis edert_, 
conflit ui , ut auditorum meorum dejiderio fa- 
tis facerem y & eorum commodis y utilitatique conCule- 
rem . Ita enim tempus , quod ipfi di flata excipiendo 
infumebant , majori experimentorum copiae exhibendae 
tribuetur . Pleraque a fapicntifsimis Viris praeclare 
inventa hoc libello continentur , quae fune ei omit- 
tenda non erant } cui mandatum efly ut juvenes Pbi- 
lofopbiae Experimentalis /ludio inflammatos inflituat : 
non pauca tamen reperies a me tum in parandis faci- 
liori , tuti orique flruflurd machinis , tum in novis ca- 
piendis experimentis excogitata . Quum autem non ea 
folum , quae hic funt defcripta y fed & alia complura 
Jingulis Praeleflionibus exhibere confueverim y in hoc 
libello Specimen inferibere placuit ; neque enim ut 
omnia Jingill at im profequerer t propo/ita brevitas pa- 
tiebatur: quare & in tpfo nonnulla fiint acroamatica y 
vivamque adeo vocem docentis de/tderant . Ea vero 
polijflmum felegi experimenta y quae longiore marita 
opus non habent y fed brevi temporis spatio capiun- 
tur y & pojjunt a pluribus uno eodemque tempore. 
confpici . Quae demum hic habentur t uti nec doflio- 
ribus y ita nec prorfus Geometriae , & Phy/icae impe- 
ritis a me fcrtpta ejje judicabis , Vale . 



Digitized by Google 



Digitized by Google 



I/ 



«•8 ( I ) 5 ^ 



NATURALIUM EXPERIMENTORUM 
SPECIMEN. 



1. Cientia , quae circa omnia cor- 

pora , eorumque proprietates ver- 
fatur, quaeque Phyfica ' appellari folet, 
Obfernjationibus , Experimentis , Ratiocinatione 
innititur. 

2. Simplici obfer<vatione accurate, & 
diligenter id infpicitur, quod natura agic 
fponte fua, nulla artis acceflione . 

3. Experimentis exploratur aliqua na- 
turae a&io, quae a natura ipsa per artem 
exprimitur. 

4. Ex iis, quae obfervationibus, & 
experimentis deprehenduntur, per analy~ 
Jln deducitur, quae fint naturae vires, le- 
gefque virium limpliciores , ex quibus va- 
riorum effe£luum ratio per synthefin com- 
paratur . Utraque hac methodo optima., 

A ratiocinatio 
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LECTORI 

AEQUO, ET BENEVOLO 

S. P. 

H Aud multis te morabor , Amice Lcttor . Co n- 
cifam hanc Praeledionum mearum epitomen 
fummis tantum capitibus delibatis edert_, 
conditui , ut auditorum meorum dejiderio fa- 
tis facerem } & eorum commodis , utilitatique conCule- 
rem. Ita enim tempus t quod ipjt didat a excipiendo 
infumebant , majori experimentorum copiae exhibendae 
tribuetur • Pleraque a fapientifsimis Viris praeclare 
inventa hoc libello continentur , quae fane ei omit- 
tenda non erant , cui mandatum efly ut juvenes Pbi- 
lofopbiae Experimentalis Jludto inflammatos inflituat : 
non pauca tamen reperies a me tum in parandis faci- 
liori ) tutior i que Jlrudura machinis y tum in novis ca- 
piendis experimentis excogitata . Quum autem non ea 
folum y quae bic funt defcripta > fed & alia complura 
Jingulis Praeledtonibus exhibere confueverim , in hoc ' 
libello Specimen injeribere placuit ; neque enim ut 
omnia Jingillatim profequerer , propojita brevitas pa- 
tiebatur: quare & in ipfo nonnulla funt acroamatica , 
vivam que adeo vocem docentis dejtderant . Ea vero 
potijjimum felegi experimenta , quae longiore mortis 
opus non habenty fed brevi temporis spatio capiun- 
tur y & pojjunt a pluribus uno eodemque tempore 
confpici . Quae demum hic habentur y uti nec dodio- 
ribus y ita nec prorfus Geometriae y & Phyficae impe- 
ritis a me fcrtpta ejje judicabis . Vale. 
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NATURALIUM EXPERIMENTORUM 
SPECIMEN. 



1. JTja Cientia , quae circa omnia cor- 

pora , eorumque proprietates ver- 
fatur, quaeque Phyfica appellari folet, 
Obfervattonibus , Experimentis , %atiocinatione 
innititur . 

2. Simplici observatione accurate, & 
diligenter id infpicitur, quod natura agit 
fponte fua, nulla artis acceflione. 

3. Experimentis exploratur aliqua na- 
turae aftio, quae a natura ipsa per artem 
exprimitur. 

4. Ex iis, quae obfervationibus, & 
experimentis deprehenduntur, per analy - 
Jin deducitur, quae (Tnc naturae vires, le- 
gefque virium fimpliciores , ex quibus va- 
riorum effe&uum ratio per syntbeftn com- 
paratur . Utraque hac methodo optima^ 

A ratiocinatio 
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ratiocinatio conficitur, qua rerum caufsas 
perfcrutamur. 

5. Re&e, ac fapienter methodum r 

&C regulas ratiocinandi fic tradit Newtonus res 
Quemadmodum in Mathematica, ita etiam 
inPhyfica, inveftigatio rerum difficilium», 
ea methodo , quae vocatur analytica , femper 
antecedere debet eam , quae appellatur $ yn- 
tbetica . Methodus analytica tW t experimen-i 
ta capere, phaenomena obfervarei indeque 
conclufiones generales indu&ione inferre, 
nec ex adverfo ullas obje&iones admittere, 
nili quae vel ab experimentis, vel ab alii* 
certis veritatibus defumantur. Hypotbefet 
enim in Philofophia, quae circa experi- 
menta verfatur, pro nihilo funt, habendae^ 
Et quanquam ex obfervationibus, & expe- 
rimentis colligere indu&ione non fit uti- 
que generalia demonftrares at haec tamem 
ratiocinandi methodus optima efi , quam»* 
ferat natura rerum > tantoque firmior exi- 
itimari debet illatio,- quanto inductio 
fit generalior. Quod fi ex phaenomenis 
nihil , quod contra opponi poffit* exoria-: 
tur j conclufio inferri poterit univerfalisj 

Et fi 
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Et fi quando in experiundo pofiea reperia- 
tur aliquid, quod a parte contraria faciat > 
tum demum non fine iftis exceptionibus allir- 
netur conclufio oportebit. Hac analyji lice- 
bit , ex rebus compofitis ratiocinatione col- 
ligere fimplicesi ex motibus, vires moven- 
tes i & in univerfum, ex effeclis caufasj ex 
cauffisque particularibus , generales i donec 
ad generaliftimas tandem fit deventum. 
Atque haec quidem eft methodus analytica. 
Syntbetica eft, caufsas inveftigatas, & com- 
probatas aftumere pro principiis, eorumque 
ope explicare phaenomena ex iisdem or- 
ta , iftafque explicationes comprobare . 

Newtonianae pbilofopbandi regulae funi . 

I. 

6 . Caufsas rerum naturalium no n_. 
plures admitti debere, quam quae & ve- 
rae fint , & earum Phaenomenis explican- 
dis fufficiant. 

n. 

7. Ideoque Effe&uum naturalium., 
ejufdem generis eaedem funt Caufsae . 

A 2 III. 
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IIT. 

S. Qualitates corporum , quae interi 

di & remitti nequeunr, quaeque corpori- 
bus omnibus competunt, in quibus experi- 
menta inllituere licet, pro qualitatibus cor- 
porum univcrforum habendae funt. 

IV. 

p. Propofitiones , & conclufiones ab 

experimentis dedu&ae pro veris & accura- 
tis habendae funt [ licet contrarium hy- 
pothefis quaelibet llatuat ] , iifdemque^ 
firmiter inhaerendum, donec phaenomena 
alia ipfas vel accuratiores , vel exceptioni 
obnoxias oftenderint. 

io. Itaque vel ipfas a do&ifsimis 

Viris conficias hypothefes deferere juverit , 
quippe, ut Verulctmius ait, non efi fingen- 
dum, aut excogitandum, fed inveniendum 
quid natura faciat, aut ferat. Quare non 
immerito propofitum nobis eft, non opi- 
nionum commenta referre, quae delet dies, 
fed experimenta phylica non verbis tantum 
indicare, fed & conficere, & fidelibus ocu- 
lis exhibere . 

1 1 . 
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It! Experimentorum hujufmodi alia 

artificiis Mechanicis , alia Chemicis artificiis 
perficiuntur. Ubi explicandis viribus legi- 
bufque naturae fatis erit machinis uti , 
nempe infirumentis, quae ita confli uti a funt , 
ut eorum ope gravtjjima onera , ingentefque mo- 
les vi parva moveantur , artificiis utemur 
Mechanicis: Ubi opus erit dilfolutione cor- 
porum in partes, ut vocant, integrantes , 
vel refolutione in partes conflitutivas , vel 
compofitione, vel imitatione mixtionum, 
ac rcfolutionum naturalium , Chemica ex- 
perimenta adhibebimus. 

12. Quoniam vero Phyfica Experi- 

mentalis , hoc eft fcientia naturalis eorum , 
quae per experimenta innotefcunt , ad haec potif- 
fimum referri poteft, ad MECHANICAM , ad 
HTD\OST AT ICAM , ad AE\OME - 
TITIAM, ad OTTICAM , primum ea_. 
fufcipimus expendenda , quae ad leges mo- 
tus pertinent, eumque ope machinarum., 
majorem , vel celeriorem producunt , quam 
alia vis data nude applicata producere-» 
pollet'. 



i3- 
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1 3. Alterum flbi vindicabunt locum 
Hydroflaticae Phaenomena , quibus expli- 
cari poterunt diverfi eflfe&us a gravitate, 
vel ab elaterio fluidorum pendentes, flve_j> 
fluida inter fe comparentur, fivefolidis cor- 
poribus opponantur. 

14. Inter fluida acr merito recenfe- 
tur, ideo llatim tertio loco fequetur Ae- 
rometria , qua proprietates & effe&us aeris 
contemplamur s & quum in acre ipfo haec 
in primis obfervari foleant, Gravitas, Ela- 
rerium, Condenfatio, eadem accuratiffimis 
experimentis oftendemus. 

1 j. Quarto demum experimenta^ 

exhibenda erunt, quae circa Opticam ver- 
iantur, & quomodo radiis vel dire&is, vel 
reflexis , vel refra&is peragantur vifio , 
explorandum . 

'16. Quum vero muneris noftri mi- 

nime fit Mathefeos , & Phyficae protheo- 
rias tradere, earum plerafque, ne videa- 
mur quod alieni officii ell arripere nos vel- 
le , pro jam cognitis, planeque perfpe&is 
habebimus, & eas tantummodo , ubi opus 
fuerit, in mentem fedulo revocabimus. 

TA\S 
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Quae ad Mechanicam pertinet. 

17. Ac primo, ut propofitum fu- 

perius ordinem conferemur, diligenter ob- 
fervare oportet machinas , quae ad Mecba~ 
nicae leges animo comprehendendas pluri- 
mum pertinent. Mechanicae appellatione-* 
intclligimus [dentiam motus , & <virium mo<ven- 
dttm . Vis dicitur, quae motum producit.' 
1 &. Pun&um, in quod gravia ten- 

dunt, vel aftu moventur, dicitur centrum 
gravium. Linea vero e centro gravitatis 
du<Ta in centrum gravium, linea dire&io- 
nis vocatur. - 

19. Centrum gravitatis oftenditur, 
fi omnes partes corporis in quocumque firu 
pofiti, fint in aequilibrio circa idem pun- 
&um in corpore. 

;■ :■ \ EX?E\ 1MENTUM I. 

20 . Si corpori inclinato ABCD 
( Tah . L Fig. 28.), quod innitatur basi 
CDLK, adeo ut linea dire&ionis EF 

... ' cadat 
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cadat intra bafim , imponatur pondus 
ABGH, centrum gravitatis integri cor- 
poris, nempe utriufque corporis fimul jun- 
£li , ab E adfcendet in I i & quoniam linea 
dire&ionis ID cadet extra bafim, integrum 
corpus decidet. 

EXTE\IMENTUM II. 

21- Ligni tres conftruantur ad for- 

mam litterae Zeta ABCDj {Tab.I.Fig. 22.) 
ad oram tabulae horizontalis E F colloce- 
tur hujufmodi machina verticalis j in fu- 
periore ligno AB parallelo ad horizontem_. 
cubus marmoreus G ponatur: non deci- 
det machina , quae fine eo pondere ftare_* 
non pollet. 

EXTE\IMENTUM III . 

22. Tribus lignis triangulum ABC 

(Tab. I. Fig. 24.) confiruatur , cujus bafis 
CB fit aequalis axibus duorum conorum, 
qui fimul jun&i fint per bafes GF. Subji- 
ciantur bafi CB duo fuftentacula CD, 

BE 
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BE radio bafis conorum GF breviora. Si 
coni illi duo ponantur fuper extremitatem 
A, videbuntur adfcendere in CB ubi ma- 
xima eft elevatio j centrum tamen gravita- 
tis defcendet. 

23. Ex hifce deducitur caufsa , qua- 
re corpora quaedam planis inclinatis impo- 
hta, devolvantur, & alia (impliciter laban- 
turs veluti corpus A ( Tab. I. Fig. 23.) 
impofitum plano inclinato C D devolvi- 
tur, & corpus B (impliciter labitur. 

24. Laevifsimus eburneus globulus 
impohtus plano inclinato cryBallino laevif- 
fimo labitur j afpero plano impofitus de- 
volvitur. 

2 5. Cognitio centri gravitatis, & li- 
neae dire&ioms apta eft explicandis ali- 
quibus animalium motibus. 

26. Centrum gravitatis in homine-» 
inter nates, & pubem confiftit. 

27. Homo A ( Tab . II. Fig. 1.) qui 
ita fedeat , ut cum femoribus crura an- 
gulum re&um BCD conilituant , femora 
quoque cum trunco (int ad angulum re- 
dum ABC, furgere non poterit , nifi prius 

B humeros 
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humeros incliner , aut pedem retro ferat , 
ut linea direchonis E F intra balim pedum 
decidat . 

28. Si h umeris, & calcaneis parietem 
A ( T ab. II. Fig. 2.) adtingens, ac pedum 
tantummodo extremitatibus terra innixus 
homo B liet, inHe< 5 lere fe non poterit, nisi 
pedem ante ferat j alias quum fe inflcdlit, 
cadat necelTeell, quia tunc linea direClio- 
nis excra bafim decidit. 

29. Proinde qui ere&us verticale^ 
planum CD ( Tab . 11 . Fig. 2.) capite, hu- 
mero, femore, crure, ac pede adtingit, 
oppolitum crus E elevare non poteft. 

30. Quid Machina Iit, fuperius di- 
dtum eft. Machinarum aliae funt fimpli- 
ces, aliae compofitae. 

31. Inter limplices machinas pri- 
mum habet locum Veclis Greco vocabulo 
Ij-o^ao c , qui elt linea inflexibilis apta ad 
pondera fullinenda, fve elevanda. Vccle^ 
opus ell , ubi ad parvum ufque altitudinis 
modum elevanda funt pondera . 

32. Tria circa Ve&em AB (Tab. I. Fig. 1.) 
iunt animadvertenda. Primo pondus D fulti» 

nendum. 
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nendum, aut elevandum. Secundo potentia E, 
qua pondus fuftinetur, aut elevatur: potentia 
haec eft hominis adio. Tertio fulcrum G 
five hypomochlion ita didum, quia Vedi 
fubjicitur, & eft pundum , quo fuftenta- 
tur Vedis , aut fuper quo movetur, aut 
verfatur, fulcro ipfo immobili manente. 

33. Potentia motrix E applicata Ve- 
di A B eo magis augetur, quo magis diftat 
ab hypomochlio C, ut experimentis con- 
flat. ( Tab . I. Fig. 1.) Confequens inde di , 
ut vis tenuitfima ope longioris-.Vedis fupe- 
rare poflit vim infinite majorem . 

34. Triplici habita .relatione Vedes 
confiderari poliunt . Primo quando fulcrum 
C ponitur inter pondus D , & potentiam.. 
E. (Tab. 1 .Fig. 2.1. ) Secundo quando pon- 
dus H eft inter fulcrum F, & potentiam., 
L. (Tab. L Fig. 2. 11) Tertio faepe acci- 
dit, ut potentia R ipfa agat inter pon- 
dus X ,& fulcrum P. (Tab. 1. Fig. 2. II l) . 
Ex his tria Vedium genera oriuntur. 

35. Adio Potentiae, & Ponderis re- 
fiftentia crefcunt in ratione diftantiae a ful- 
cro : ideoque ut potentia valeat ad fufti- 

B 2 nendum 
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( ii ) Se- 
nendum pondus, requiritur, ut diftantiaJ 
punfli inVc£le,cui applicatur, fit ad pon- 
deris diftantiam ut pondus ad potentiae in- 
tenfitatem i quae fi paululum adaugeatur, aut 
magis removeatur a fulcro, elevat pondus. 

EXT E\IME NTU M. • 

3 6 . Id confirmatur experimento, quod 
triplici Veflis genere fieri poteft ; quippe-» 
aequilibrium erit, quoties pondus, potentia, 
& diflantiae ab hypomochlio erunt inter 
fe in proportione exprefta litteris, & nu- 
meris, qui habentur in Tabula prima. 

37. Ubi Ve&is fuerit angularis FCB, 
in quem potentiae PV dire&e agant, ha- 
bebitur aequilibrium P ad V , ut BC ad 
C F ( Tab. EUI. Ftg. 1. ) atque ejufmodi Ve- 
£fis , ut etiam incurvus , ad primum.. 
Ve&is genus refertur: ita malleus clavum., 
extrahens Ve£l s eft primi generis. 

38. Ufus Vcffis adeo frequens eft in 
Mechanifmo Naturae , & in artibus, ut 
propemodum ubique occurrat i veluti apud 
fabros lignarios , caementarios, aliofque-» 
opifices, qui Vecfis ope, magnae molis li- 
gna, 
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gna , aut lapides movent. Hic vero ufus 
ad VeCtem primi generis refertur. ( Tab . i. 

3 p. Ad fecundum Vedium genus 

pertinent remi navicularum , vel trire- 
mium. Remex eft potentia motrix, trire- 
mis vero pondus, aqua hypomochlium . 

40. Tertium genus obfervatur in_- 
animalibus, quorum motus pendent ab or- 
ganis, quae VeCtium officio funguntur: 
Scilicet pro Vc£te os, pro fulcro punCtum 
in articulatione , pro potentia mufculus in- 
telligitur , cujus motus conficitur ope con- 
tractionis, & extenfionis carnofarum fibra- 
rum . (Tab. I. Fig. 4.) Quod luculenter 
oftendi poteft experimento, quo vefica , 
cujus extremae parti pondus alligatum fit, 
illud vel magis, vel minus elevat, fecum- 
que trahit , ratione majoris, vel minoris 
contraCtionis , vel extenfionis . (Tab. I. Fig. 5.) 

41. A numero, & fitu fibrarum-, 
carnearum vis mufculorum petenda ell . 
Trochleae cartiladoeae obfervandae funt in 

. O 

orbitis pro tendinibus obliquorum majo- 
rum : ollcae in imis faucibus pro mufeu- 

lis 
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lis uvulae : membranaceae verfus latera of- 
fis hyoidis, quae medium digaftricorum», 
tendinem admittunt. Hypomochliorum_. 
quamdam fpeciem referunt patellae, & of- 
fa fefamoidea fuftinentia , & dirigentia», 
tendines . 



42. Pondus duabus potentiis fufti- 

nendum , aut vehendum inter eas collocari 
debet, ac potentiarum diftantiae ab utra- 
que parte a pondere requiruntur in ratio- 
ne inverfa intenfitatum potentiarum . 



EXT E\l ME NT UM. 

43. Duae potentiae Mm ( Tab . I. 

Fig. 3.) jun&ae valent pondus P. A&ionef 
potentiarum funt in aequilibrio circa pun- 
£tum C , adeo ut harum tota vis coa&a 
lit in hoc pun&o , quod folum trahitur 
pondere. Verfa vice fi potentia una fufti- 
nere debeat duo pondera , potentia inter 
pondera eft collocanda, & quod de dua- 
bus potentiis dichim eft , idem & de duo- 
bus ponderibus dicendum. 



44. 
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44. Altera machina fjmplex eft axis 
in peritrochio, di&us a Graecis cm , a_» 
Latinis fucula i Eft autem circulus cylin- 
dro affixus, quocum circa commune cen- 
trum potefl converti. Confiat cylindro , 
feu Tympano, cui axis infixus efi. Habet 
etiam Scytalas, feu radios vel immediate 
infixos Tympano, vel infixos peripheriae 
rotae majoris, qui quum a potentia mo- 
ventur, circulum defcribunt. Circa Tym- 
panum circumvolvitur funis, cui pondus 
efi alligatum . Ex majori magnitudine ro- 
tae , feu circuli major fic potentia,- cujus 
a<5tio in eadem ratione cum rotae diame- 
tro augetur. Axis in peritrochio poteft ad 
VeClem primi generis reduci . Requiritur 
pro aequilibrio M ad P ut femidiameter 
axeos DC ad femidiametrum rotae CB 
(Tab. I.Fig. 6 .). Maximus hujufce machi- 
nae ufus eff in fodinis , in lapidicinis , 
in profundis puteis , in navibus , in por- 
tubus ad elevandas anchoras, merces, alia- 
ve plura magni ponderis corpora. 

45. Tertia fimplex machina dicitur 
Trochlea, quae eft orbiculus, feu rotula 

circa 
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circa axem fuum verfatilis, cui circum- 
pofitus efl funis du£tarius di<£tus , quo 
pondera trahimus, auc elevamus. ( Tab . I. 
Fig. 7 . ) Machina haec, quum valde fim- 
plcx fit, & perfaepe in compofitione alia- 
rum reperiatur, plurimum ideo affert uti- 
litatis ad pondera trahenda, aut elevanda: 
Etenim fungitur vice Ve&is , qui perpe- 
tuus vocari poteff, quoniam a fulcro di- 
viditur in duas partes aequales, licet pon- 
dus elevetur, & differentes potentiae, & 
ponderis dire&iones , neutrius eorum vim 
augere poffint. 

46. Si Trochlea non tantum circa 
axiculum verfari , fed libere furfum deor- 
fumque moveri queat , ejufque trutinae 
appenfum fit corpus movendum, & funes 
fibi paralleli , requiritur pro aequilibrio 
potentia B ad pondus P, veluti EC ad 
E Ds ac referri poteft ad Ve&em fecundi 
generis. Deftruetur aequilibrium, fi funes, 
qui fuftinent Trochleam , & pondus in di- 
verfa directione collocentur. [Tai;. 1. Fig- 8.) 

47. Quarta eif Cuneus E, ( Tab. I. 
Fig. <). ) idell prifma triangulare , cujus 

duo 
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duo re&angula dcfinunt in communem li- 
neam re&am , aciem Cunei appellatam : 
fcd & quodeumque corpus ex bafi lata iru 
acumen definit, Cuneus vocatur. Cunei 
bafes funt triangula aequicrura. Eadem eft 
altitudo trianguli, & Cunei. Bafis trian- 
guli dicitur etiam bafis Cunei . 

48. Quum cantum ope Cunei fepa- 
ratur corpus, vis premens potentiae dorfo 
Cunei applicatae eft cum refiftentia par- 
tium feparandarum in aequilibrio, fi fue- 
rit ut altitudo Cunei ad ejus longitudinem. 

49. In Tab. /. Fig. 9. duo Cylin- 
dri AB, CD cum RR defignanc refi- 
ftentiam corporis feparandi . Cuneus eft 
PMP. Vis premens potentiae dorfo Cu- 
nei applicatae indicatur a pondere F. In_. 
machina fic parata id obfervari poterit, 
quod nuper di&um eft. 

50. Ufus Cunei eft in findendis li- 
gnis, divellendis lapidibus, aliifque corpo- 
ribus fifsilibus dividendis > nempe fa&a io- 
corpore rima, Cunei acies intruditur, fae- 
pe i&ibus mallei . 

C 51. 
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Ji. Ex iis , quae de cuneo di<fta funf, 

intelligi facile poteft cultri, gladii, pu- 
gionis, terebrae, forficis natura, plurium- 
que venenorum mechanicorum, & acrium 
corrofivorum a6fio in corpore animalium. 

52. Planum inclinatum vocatur fu- 
perficies plana, inclinata ad horizontem, 
cujus altitudo eft perpendicularis. 

EXT E \IMENTU M. 

53. Si corpus M ( Tab.Vlll. Fig. 2.) 
impofitum plano inclinaro A B fuftineatur 
a potentia K, cujus dire&io PM eft paral- 
lela plano A B , erit potentia ad gravita- 
tem oneris, ut altitudo plani ad longi- 
tudinem. 

54. Si ex charta conftruatur trian- 
gulum re&angulum ACB (Tab. I. Fig. io.) 
& circumduClum in orbem applicetur cy- 
lindro, orietur Spiralis. Quinta vero ma- 
china eft Cochlea , quae duabus confiat 
partibus , quarum una dicitur cochlea-, 
interior, quae eft cylindrus ad formam_, 
helicis, feu fpirae fulcatus: altera, quae_> 
cochlea exterior nuncupatur, eft folidum., 

. cylin- 
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cylindrice excavatum , cujus concava fu- 
perficies eodem modo fulcara eft, ita uc 
hujus eminentiae cavitatibus cylindri inte- 
rioris exacte congruant. [Tab.L Fig. io.). 
Earum partium una circa alteram conver- 
titur, alterutra vero e(Te debet fixa , & im- 
mobilis . Potentia, qua Cochlea movetur, 
manubrio, aut fcytalae applicatur. In hac 
fimplici machina obfervandum efi, dum__, 
potentia applicata B femel vertit lignum 
A B , ideoque deferibie circulum , cujus 
radius efi BA, helicem unam defeendere. 
Unde potentia erit ad refiftentiam , ut a b 
id cft difiantia duarum helicum ad difian- 
tiam BA. Quare quo propiores inter fe 
helices funt, & longius eft lignum BA, 
eo majorem vim acquiret potentia. Adhi- 
betur haec machina ad comprimenda cor- 
pora , quae jungi & firmiter connecli de- 
bent , vel etiam ad pondera elevanda. 

55. Cochlea ab Archimede excogi- 

tata efl cylindrus, cujufmodi eft ( Tab . III. 
Fig. 3.) AB, cui circumvolvitur tubus 
plumbeus infiar fpirarum , quae funt in 
cochlea, & ex imo in fublimem locum at- 

C 2 tollendis 
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tollendis aquis infcrvir . Cylindrus AB ad 
horizontem inclinari debet ad angulum., 
circiter graduum 45. Si orificium tubi 
A immergatur in aquam, & ejufmodi co- 
chlea ita circumagatur, ut orificium B 
contra aquam evolvatur, aqua per tubi 
fpiras, veluti per totidem plana inclinata 
afeendet, ac tandem in B effundetur. 

$ 6 . Ex plurium fimplicium machi- 

narum conjun&ione oritur machina com- 
potita , quoties duabus illis machinis (imul 
junffis, potentia applicatur uni machinae, 
quae in aliam agit loco potentiae. Id pro- 
fe£fo evenit, exempli caufa , non folum in 
compofitionc duorum Ve&ium A B , fed 
etiam fi fecundo B applicetur tertius C, 
tertio quartus , & fic deinceps . ( Tab. I. 
Fig 11.). 

57. Itaque animadvertendum eft , 

a&ionem fecundae machinae , cujus effe- 
rus computetur, haberi pro intenfitate-» 
potentiae hanc fecundam machinam mo- 
ventis, & in quacumque machina compo- 
fita rationem hujus intenticatis ad retitfen- 
tiam, cum qua in aequilibrio efl, conltare 

ex omni- 
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ex omnibus rationibus , quae in qualibet 
machina feparatim confiderarentur . 

58. Idem obfervatur in plurium tro- 

chlearum compofitione , quae maximi ufus, 
atque utilitatis eft ad magna pondera. Ete- 
nim machina ita compofita tenuem locum_, 
per fe ipfa occupat, & parva potentia fa- 
tis eit ad magnam vim producendam. 
( Tab.I . Fig. 12. 13. 14. 15. ) Si ad pondus 
decem librarum elevandum ufque ad alti- 
tudinem pedis, nccelTc fit potentiam agere 
tempore minuti fecundi , eadem ipfa po- 
tentia elevare non poterit idem pondus uf- 
que ad altitudinem centum pedum , nifi 
centum fecundorum minutorum tempore. 
Quod fi eadem ipfa potentia ope machinae 
compofitae elevare poteft pondus centum_, 
librarum ufque ad altitudinem pedis, id 
efficere non poterit, nifi decem fecundis. 
Etenim pro certo habetur, eamdem poten- 
tiam agere non poffe majori velocitate in_. 
elevando pondere centum librarum , quam 
in pondere decem elevando i quum id to- 
tum pendeat a longitudine funis, cui ap- 
plicatur potentia agens plurium Vc£lium_, 

conci- 
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contiguorum ope, qui Ve&es quo plures 
numero erunt, eo quoque major erit in ele- 
vando pondere facilitas. 

59. Inter machinas compofitas ma- 

xime confideranda efi Cochlea , quae dicitur 
infinita, feu in infinitum movens. ( Tab.l . 
Fig- 19.) Compofira eft ex cochlea ordina- 
ria A, & rota dentata B. Cochlea ope ma- 
nubrij C circumvolvitur circa proprium_> 
fuum axem , atque helices Cochleae infe- 
runtur inter denticulos rotae, ut rota ex- 
inde permota circa fuum proprium axem 
vertatur. Mirabiles ex hac machina effe&us 
oriuntur : nam ita ferico filo tenuiflimo 
pondus maximum elevari poreft. Fingatur 
rota quinquaginta denticulis conflans, tym- 
panum , circa quod circumvolvitur funis, 
manubrium , quod fe habeat ad tympani 
femidiametrum , ut quatuor ad unum, de- 
nique potentia hominis, quae centum li- 
bras aequet . Potentia haec unius hominis 
erit in aequilibrio cum pondere viginti mil- 
lium librarum , idemque homo ducentis 
hominibus aequivalebit . Item fi loco tym- 
. pani adhibeatur alia cochlea, cui refpon- 
• ' deat 
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deat rota totidem denticulorum, unicus 
homo aequivalebic decem millibus homi- 
num i & fic deinceps. 

60 . Illud non eft omittendum , in_, 

machinis omnibus , quo magis augentur 
•vires, tempus eo longius requiri. 

6 1. Attritus quoque in machinis ad- 

hibendis eft obfervandus, qui ex afperitate 
fuperficierum oritur, partibus earum fefe 
intricantibus, & impedientibus, quominus 
libere fupra fe mutuo corpora moveantur. 
Quare ut onus moveri poftit machinarum 
ope, augenda paululum eft ultra aequili- 
brium potentia, quae machinis applicatur. 
Varius corporum attritus ope Tribometri 
exploratur . 

62 . Ad magnitudinem attrituum de- 

terminandam, generales regulae conftitui 
non poffunt. Longe enim inter fe differunt 
•in corporibus figurae partium prominen- 
tium, & quafi vallium figurae, differt af- 
- peritas ,.elafticitas &c. pro folo natali , den- 
fitate, ficcitatc, atmofphaerae humiditate, &c. 
• 6 3. Ex omnibus iis, quae fuperius 

•difta funt, explicari commode poffunt eo- 
rum 
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rum vires , qui vulgo Sampfones appellan- 
tur. Exemplum fit in homine, qui zo- 
na e corio conftru&a fupra Trochanteres 
praecintus fcdeat in humiliore parte pla- 
ni ad horizontem inclinati , innixis pedi- 
bus in verticalem tabulam, qua planum_. 
elatius eft , firmiter collocatam: eum ita_» 
fedentem elevare , fune ad zonam junto , 
non poliunt quinque homines, quorum vi- 
res cum equi unius vi ut plurimum com- 
parantur. Exigitur autem , ut qui ita fe- 
det, femora, ac tibias in lineam re&am cx- 
tenfas habeat, tunc enim, fi eum pertrahe- 
re conentur ad angulos valde acutos, quo 
potentia ad acutiorem angulum agit , eo 
major agendi difficultas exoritur . Idem ex- 
perimentum vel in hominis fceleto, ut fupra 
di&um ell , collocato exhiberi poteft , ut 
in Tab. II. Fig. 3. 

6 4. Machinas, quae motum in cor- 
poribus faciliorem producunt , hucufquo 
defcripfimus: nunc primum de motu ipfo 
dicendum. 

6 5. Motum appellamus translatio- 
nem de loco in locum, quae plene cogno- 

fcitur 
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fcitur multiplicando quantitatem materiae 
per velocitatem , ita ut exiguum corpus 
pofTit eumdem habere motum , ac ma- 
gnum corpus, fi habeat tanto majorem., 
velocitatem, quanto minori conftat materia. 

EXT E \I ME NT U M. 

66. Si duo plumbei cylindri AB, 
quorum unus A duplo alterum B fuperet, 
impellantur tenui lamina elafiica C, cujus 
virium gradus ope Elafticometri D probem 
dignofcantur , uterque cylindrus fpatium_. 
idem percurret, fi vires impellentes majo- 
rem cylindrum fe habeant ad eas, quae 
minorem cylindrum impellunt, ut duo ad 
unum. ( Tab . 1. Fig. 28 .) 

Leges motus a New tono traditae . 

' I. 

6 7 . Corpus omne perfeverat in Ba- 
to fuo quiefcendi , vel movendi uniformiter 
in dire&um , nifi quatenus a viribus im~ 
preflis cogitur ftatum illum mutare. 
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II. 

68. Mutatio motus proportionalis 
eft vi motrici impreflae, & fit fecundum 
lineam re&am, qua vis illa imprimitur. 

III. 

69. A&ioni contraria lemper , & 
aequalis elt readlio: five corporum duo- 
rum a&iones in fe mutuo femper funt 
aequales, & in partes contrarias diriguntur. 

70. Velocitas corporum vi gravita- 
tis defcendentium aequalis eft, fi reliftentia 
omnis tollatur . 

EXT E \1 ME NT U M. 

71. Ope machinae pneumaticae, de 
qua inferius agendum , fruftum auri , 
levis pluma fi eodem momento demittan- 
tur, eodem momento ad fundum perve- 
niunt. ( Tab . I. Fig. 17.) 

72. Ex adverfo fi uni corpori obftet 

impedimentum, etfi fluidum fit, dummo- 
do non aequale alteri impedimento, quod 
alteri corpori obftat , non erunt aeque ve- 
locia hujufmodi corpora, quae vi gravita- 
tis defcendunt. EXT E - 
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EXTE\IMENTUM . 

• 3. Arca parallelepipeda AB (Tabi. 

Ftg. 18.) impleatur aqua, in qua immer- 
gatur pendulum CD, quod conflet ex fi- 
lo aeneo, & ex globo metallico. Pendu- 
lum alterum E F tum longitudine , tum 
pondere x atque volumine illi aequale fuf- 
pendatur : unum in aqua, alterum in aere 
ofcillationem habeat. Si duo illi globi eo- 
dem tempore, aequali etiam quantitate^ 
motus ofcillare incipiant, globus, qui in 
aqua movetur, velocitate fua quatuor, vel 
quinque minutis fecundis privatur : alter , 
qui movetur in aere, longo tempore fuam 
retinet velocitatem , neque eam , nifi 
quamplurimis vibrationibus peradlis, in to- 
tum amittit . 

74. Corpus mobile per dire&ionem 

obliquam a medio raro in medium den- 
fum , mutat dire&ionem fuam , & difcedit 
a perpendiculari . Mutatio haec dicitur re- 
fragio, quae vel major, vel minor eft, fe- 
cundum variam denfitatem mediorum . 



D 2 
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75. ’ Ob nimiam incidentiae obliqui- 

tatem refra&io mutatur in reflexionem . 

7 6. Quod fi corpus mobile defcen- 
dat per dire&ionem perpendicularem a me- 
dio raro in medium denfum, dire&ionem 
non mutae. 

EXTE\IMENTUM I. 

77. Si a tubo metallico A B , 
( T 'ab. VIII. Fig. 5. ) qui ope cochleae C col- 
locatus oblique fit, demittatur globus F 
in capfulam DE, cujus fundus cera molli 
tegatur, veftigium imprimet in H. Quod 
fi fluido impleatur eadem capfula D E , 
ac demittatur, ut fupra di£tum eft, glo- 
bus F, hic a perpendiculo recedet, ac velti- 
gium imprimet in G. 

EXTE\I MENTUM II. 

78. Eodem tubo metallico AB po- 
fitione perpendiculari collocato ope co- 
chleae C, fubje&aque capfula D E fine_> 
aqua, deinde vero cum aqua, ut in primo 

expe- 
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cxperimenro , globus demiflus tardius mo- 
vebitur , directionis tamen mutationem», 
nullam habere poterit . 

79. Motus gravium libere defcen- 
dentium , hac lege efficitur , ut fi priore 
tempore corpus grave tranfierit per unum 
fpatium, fecundo tempore tria fpatia per- 
currat, tertio quinque, & fic deinceps per 
feriem numerorum imparium, temporibus 
femper ihter fe aequalibus. Confequenter 
fpatia, quae gravia percurrunt, iis compu- 
tatis ab initio temporis funt veluti unum , 
quatuor , novem . Qui numeri funt qua- 
drata temporis, & velocitatis. 

EXTET^IMENTUM. 

9 * 

80. Lignum praelongum fulcatum», 
AB, ( Tab . II. Fig. 9.) & in partes novem 
diftin&um, duobus, aut pluribus fulten- 
taculis C D . E F . G H innitatur , uc 
cochlearum I ope magis, vel minus incli- 
nari poffit, quo lentior, & obfervatu fa- 
cilior fit defcenfus duorum globulorum, 
qui eidem ligno imponantur. Ad extre- 
mum 
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raum prioris partis , quartae , & nonae col- 
locetur campana minor K, illis non abfi- 
milis, quae adhibentur in horologiis porta- 
tilibus , aeneo fufientaculo L applicata : 
aptetur quoque ad extremum cujuslibet. 
earum partium lamina elaftica M, quae a 
fingulis globulis N percufta malleum O ibi 
adjun&um moveat, ut fonum campana-* 
edat . Quo tempore globorum unus ad fi- 
nem primae partis lignum percurrendo 
pervenerit, eodem globulus alter movea- 
tur : quando igitur primus ille globulus fi- 
nem quartae partis attigerit, alter primae 
tantum partis intervallum complebit : & 
quo tempore primus quinque alias partes 
percurret, alter tres tantum abfolvct. 

81. Corporum, quae libere cadunt, 
imprefliones non differunt inter fe, quan- 
do altitudines £unt in ratione inverfa, ut 
mallae , & tunc vires funt aequales. 

EXT E \1 MENTUM. 

82. Quatuor lignis quadratum... 
A BC D (Tab. I. Fig. 1 6.) componatur,, 
quod cochleae EEEE ad fingulos ejus. 

angulos 
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angulos adfixae parallelum horizonti con- 
ftituant. Subjiciatur quadrato Pyxis FG, 
quae argillam contineat aqua admixtam- 
ita temperatam , ut manus inquinet , non 
iis adhaereat. Infiftant in media duorum 
oppofitorum quadrati laterum parte colu- 
mnae duae HI aequales , & perpendicula- 
res in triginta fex pollices Parifienfes di- 
ftin&ae . Summas illarum partes conjungat 
regula lignea fixa RS. Altera fimilis regu- 
la curforia KL inferius aptetur, quae co- 
chlearum ope elevari, vel fubmitti poffit, 
& in medio pertufa fit, ut permota elafii- 
ca lamina M ibidem aptata aenei globuli 
duo NN fucceffive e fuperiori parte de- 
miffi fpatium illud perforatum libere per- 
tranfire valeant . Globuli ipfi diametro 
aequales funto, pondere autem, unus du- 
plo alterum excedat: ucerque oleo antea- 
illimatur. Itaque demittatur globulus pon- 
dere major ex altitudine duodecim polli- 
cum > demittatur quoque minor ex viginti 
quatuor pollicum altitudine 5 uterque in- 
fubje&a argilla pro parte immergetur, ea- 
dem ucerque velligia relinquet , ealdemque 
cavicaces formabit. 83. 
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83. Corpora, quae cadunt, diame- 
trum circuli perpendicularem horizonti 
percurrunt eodem tempore , quo fingulas 
circuli chordas peragunt. 

EXT E\IME NT UM. 

84. Aeneum filum perpendiculare^» 
AB ( Tab . II. F'ig.%.) du£lum ad horizon- 
tem per diametrum lignei circuli A C B 
pervadat globulus aeneus D in fuo dia- 
metro perforatus, cui pondere, & malTa 
aequalis fit alter globulus E, qui fimili 
modo pertufus pervadat alterum aeneum 
filum A F duflum per chordam circuli . 
Ad pun&um concursus diametri , & chor- 
dae aptentur praedi&i globuli, qui lamina 
elafiica G detineantur. Si lamina ipfa pre- 
matur , ut eodem tempore globuli deci- 
dant : eodem quoque tempore alter ad fi- 
nem diametri , alter ad chordae finem per- 
veniet , & in corpus fonorum H in utriuf- 
quc extremitate collocatum impinget. 

85. Corpus 
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8 5. Corpus grave Cycloidem percur- 

rit ufque ad extremam chordae cycloidis 
partem, antequam percurrat partem quar- 
tam ipfius chordae ad feptuaginta gradus 
inclinatae. 

£XTE\IMENTUM. 

8£. Excavetur ad formam Cycloidis 

tabula lignea AB, ( Tab. I. Fig. 20.) cu- 
jus planum verticale (it, & Cycloidis in_. 
fitu inverfo, bafis autem Cycloidis paralle- 
la ad horizontem . In ipfa tabula canalis 
efficiatur accurate laevigatus, in quo mo- 
veri poffit globulus Cycloidem percurren- 
do . Jungatur tabulae lignea regula C D 
canalem quoque excavatum habens. In Cy- 
cloide obex ponatur , ubi regula fecat Cy- 
cloidem : in regula firmetur obex ad quar- 
tam ejus partem . Si regula inclinata fit ad 
feptuaginta gradus, & relaxentur eodem_. 
momento duo aequales omnino globuli , 
antequam globulus alter quartam partem 
regulae percurrat, alter Cycloidem percur- 
rens primus ad obicem perveniet . 

E ' 87. 
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87. Defcensus corporis per Cycloi- 
dem ex quolibet Cycloidis pun&o ifo- 
chroni funt . 

EXTE\IMENTUM I. 

88. Tabula Lignea AB ( Tab . I. 
Fig. 2 1.) juxta formam Cycloidis excavata 
in (itu verticali polita duos canales conti- 
neat. Si globus a fumma Cycloidis parte 
per unum canalem relaxetur eodem tem- 
pore, quo per canalem alterum relaxatur 
alter globus a dimidio ipfius Cycloidis, 
eodem momento utcrque ad eumdem obi- 
cem perveniet. 

EXTE\l MENTUM II. 

89. Plano verticali ABCD {Tab. VIII. 
Fig. 9.) adhaereant dimidia duo Cycloi- 
dum aequalium EFGH, & ab extremi- 
tate F H defcripta (it Cycloides F K I H 
aequalis utrique dimidio EFGH j collo- 
centur in EG duo pendula EM . G N . Si 
a quolibet pun&o curvae F K , & ab HI 

decidant 
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decidant pendula M N, inciJent aequali tem- 
pore in perpendicularem LO. 

90. Corpus ea celeritate , quam_, 
adquifivit cadendo per quamlibet fuper- 
ficiem five planam, five curvam, adfcendic 
per aliam fimilem fuperficiem ad eamdem 
altitudinem. 

EXT E\I ME NTU M. 

91. Laminae duae planae cryftalli- 

nae ABC.( Tab. Vlll. Fig. 8. ) collocen- 
tur ad aequales angulos fupra horizontem. 
Si ex una parte demittatur eburneus glo- 
bulus per unam laminam, hic ad eam- 
dem fere altitudinem per oppofitam lami- 
nam adfcendet. 

92. Idem in pendulis obfervatur. 
Pendula omnia ejufdem longitudinis , quae- 
cumque fit globorum fpecies , vibrationes 
iifdem temporibus facient i fed gravioris 
globuli motus longius durabit. 

93. Quo longius erit pendulum, eo 
tardiores erunt vibrationes. 

£ 2 51 4. 
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94. Tempora vibrationum pendulo- 
rum reciproce fe habent ut radices qua- 
dratae longitudinum . Pendulum 40. cir- 
citer pollicum Londinensium femel of- 
cillat in fecunda, & aliud 10. circiter 
pollicum in fecunda bis ofcillat. 

95. Vibrationes pendulorum, licet 
inaequales , funt ifochronae : quod in ho- 
rologiis confpicitur, quibus motus aequa- 
bilis, adjungo pendulo, communicatur. 
Neque vero in regione qualibet vis gravi- 
tatis aequalis efl i conflat enim, durationes 
vibrationum ejufdem penduli in diverfis 
regionibus refpe£iu temporis inaequales ef- 
fej quae gravitatis diverfitas per pendula.# 
menfuratur . 

96. Calor expandit ferreum filum , 
quo conflant pendula horologiorum i fri- 
gus vero contrahit , breviufque illud effi- 
cit, idque pyrometro oflenditur. 

EXT E\I ME NT U M. 



97. Ferrea virga AB ( Tab. PL 

Fig- 10.) firmiter collocata fit in pundlo 
B, ita ut pars A mobilis fit fuper rotam 

dentatam. 
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dentatam , quae movere per aliam rotam 
poflfit indicem C : fi ardeant flammulae-» 
EF index C magis, minufvc progredietur 
prout ferrea virga incalefcet. Si flammu- 
larum vice fubfiituatur glacies, index re- 
trocedet. 

9 8. Corpus perfe&e elafticum il- 
lud appellatur , quod quum preflum flt , 
exa£le ad prifiinam figuram reftituitur. Hu- 
jufmodi eft fphaera eburnea, cryfiallina &c. 

EXT E\I MENTUM. 

* « 

99. In planum horizontale marmo- 
reum AB (Tab. I. Fig. 25.) oleo leviter 
illitum demittatur globulus eburneus C ab 
altitudine fex pedum : poflquam hic refi- 
lierit , fi planum ipfium oblique politum— 
infpiciatur , macula rotunda admodum- 
lata in eodem plano oculis fubjicietur» Sc 
quo major erit altitudo , unde corpus de- 
mittitur, eo quoque major macula erit . 
Quare fi globus demittatur ab altitudine-» 
novem pollicum i demittatur deinde ab alti- 
tudine pollicum triginta fex , atque adeo 

... . prioris 
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prioris quadrupla i poftea demetatur ab 
altitudine unius pollicis, & o&oginta, prio- 
ris noncuplaj velocitates corporis erunt in- 
ter fc ut unum, duo, tria 5 in qua etiam 
ratione erunt maculae in plano efforma- 
tae. Ex his aperte deducitur globuli com- 
prelTio, & quae fiatim fequitur , reffitutio 
ad priftinam figuram. 

100. In variis corporibus ejufdem_* 
maffae, & voluminis Elafficitas differt. 

EXTE^IMENTUM. 

101. Tubus vitreus AB ( Tab . I. 
Fig. 2 6. ) aptetur perpendiculariter plano 
marmoreo horizontali Ci e fuperiori parte 
intra eumdem tubum demittantur diversi 
globuli ejufdem diametri , led diverfae-* 
materiae i finguli ad diverfam altitudinem 
rcfilient. Id accuratius dignofci poterit, si 
in eodem vitreo tubo diametri globulo- 
rum defignentur. Demiffis hujufmodi glo- 
bulis ab altitudine viginti quatuor diame- 
trorum , Ebur ad quindecim diametros. 
Ebenus ad o&o , Plumbum nullo fere_> 
modo refiliet. 

102. 
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102. Libera corporum elafticiras mo- 
tum reddit aequalem ei, quem accepit. 

EXT E\IME NT U M. 

103. Globuli quatuor A ( Tab. I. 
Fig. 27.) elaftici eburnei, tum pondere, 
tum volumine aequales, fufpendancur to- 
tidem fcricis filis B inter fe aequalibus, 
adeo ut globuli omnes fint ad mutuum., 
conta&um , & paralleli ad horizontem . Si 
primus globulus elevetur ad altitudinem 
decem graduum, ac demittatur, ut im- 
pingat in fecundum , quartus adfcendet 
ad altitudinem aequalem priori: fecundus 
& tertius immobiles erunt. 

104. Angulus incidendae aequalis 
elt angulo reflexionis. 

EXT E\l ME NT UM. 

305. Conflruatur columna perpen- 

dicularis AB ( Tab . VIII. Fig. 6 .) in plano 
CD, pun&o E applicetur planum elafli- 
cura , quod inclinari poffit, prout libeat i 

eidem 
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eidem plano jundhis fit ad angulum re- 
atum fcmicirculus EF gradibus diflin&us. 
A fuperiori parte A deorfum mittatur 
globus G: quaecumque (it inclinatio, qua 
collocetur idem planum , globus demiffus 
angulum incidentiae aequalem efficiet an- 
gulo reflexionis > idque femicirculi gradibus 
offendetur . 

106. Corpus motum a duabus vi- 
ribus , quae diffierentibus dir^dliombus 
agant , deferibie diagonalem parallelo- 
grammi 5 atque adeo compofitio virium_# 
in differentibus diredtionibus , dummodo 
inter fe oppofitae non flnt, novam dire- 
ftionem producit. 

EXT E \I M E NT U M I . 

107. Si duo globuli AB ( Tab . II. 
Fig. 6 . ) fufpenfi in tertium C pariter 
fufpenfum , & mobilem incurrant, globu- 
lus hic diverfam ab iis diredhonem habebit. 

EXTERI MENTUM II. 

108. Si planum AB [Tab. VUL 
Fig. 7. ) moveatur ope rotarum A B C , & 

rota 
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rota C, jun&a chorda, demittat per fora- 
men D globum E i quum tota machina_, 
movebitur, globus idem in eumdem lo- 
cum cadet , in quem decidiflct machina 
quicfcente . 

• 109. Si corpora percurrant planum 

vel horizontale, vel inclinatum, vel cur- 
vam aliquam, ac deinde libere cadant, ca- 
dendo percurrunt curvam parabolicam. 

• “ a * 

# . , • 

EXT E\l ME NTU M. 

jio. Sic planum verticale AB 

( Tab . II. Fig. 4.) excavatum ad quartam 
circuli partem, cui annexa fit tabula BG 
pariter verticalis. Si demittatur globus a_. 
fuperiori parte A , hic poftquam perve- 
nerit ad finem curvae B, percurret aliam 
curvam CD, ita ut lineae verticales fine, 
ut unum, quatuor, novem, fedecim, quo 
cafu curva haec Parabola appellatur . Id 

etiam pertinet ad projc&ionem quain- 
cumque. 

in. In viribus centralibus corpo- 

rum , quae moventur circum alia cor- 

F pora , 
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pora, quae in eadem influant, tria funt 
obfervanda . 

112. I. Tempus periodicum, five-» 
tempus, quod corpora in fuis revolutioni- 
bus faciendis impendunt. 

113. II. Quantitas materiae. 

11 4. III. Diftantia corporum a cen- 
tro revolutionis. 

. . / 

EXT E\I ME NT U M I. 

1 1 5. Adhibita rota A B ( T ab. II. 

Fig. 17.) moveantur tabulae duae rotun- 
dae CD . EF, quae ad horizontem cir- 
cumagantur i in earum qualibet, ubi eft 
centrum motus , collocatum (it pondus 
GG, quod ab alio pondere HH in ipfis 
tabulis ad horizontem collocato du£lum_, 
elevetur ad perpendiculum , fi pondera_» 
(int aequalia, & aequales fint diflantiacj 
ab utroque centro motus , & velocitates 1 
aequales * ideft periodica tempora fine 
aequalia inter fe, quantitates materiae in- 
ter fc aequales, & diftanriae a centro pa- 
riter aequales lini, id oflendet vires cen- 
trifugas 
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trifugas efie aequales j quod conflabit 
quando pondera verticalia eodem tempo- 
re elevabuntur . 

< 

EXT E\IME NTU M II. 

ii 6 . Si augeantur pondera, aut di- 

minuantur, adeo ut quantitas materiae fit 
inaequalis , fcd diftantiae , & tempora., 
periodica fint femper aequalia , tunc fi 
motus detur machinae , vis centrifuga-, 
erit proportionalis materiae . 

•* . / 

EXT E\I MENTUM III. 

■117. Aptetur machina, ita ut tem- 

pora peridioca , & quantitates materiae-» 
fint eaedem, fed diftantiae fint differentes, 
tunc vires centrifugae erunt ut diftantiae. 

EXT E\IME NTU M IV. 

1 1 S. Si duo globi AB, ( Tab.VIU . 
Ftg. 4. ) quorum primus A decies major 
fit globo B , intermedio filo metallico 

F 2 junch 
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jun£H fufpendantur ab hypomochlio C in 
centro gravitatis D , dato rotationis mo- 
tu , femper in aequilibrio erunt. 

119. Vis centrifuga major eft , quo 
major eft materiae quantitas in corpore. 

EXT E\IMENTUM I. ' ' 

120. ' Si rotarum ope tabula ro- 
tunda horizontalis circa proprium axem., 
velociter vertatur, & in ea oblique politae 
fint duae regulae excavatae AB (Tab. IL 
Fig. 91.) quarum quaelibet vitreum tu- 
bum C D. C D habeat hermetice clau- 
fum : lingulis autem tubis contineantur va- 
ria fluida , quorum voluminibus aequalr- 
bus inaequale lit pondus: in ejufmodi mo- 
tu circa centrum, leviora fluida ad cen- 
trum accedent, graviora centrum effugient. 

EXT E\I ME NTU M II . 

121. Idem eveniet, li in tabulis in- 
clinatis AB (Tab. II. Fig. 81.) collocen- 
tur duo tubi CD . CD cum duobus glo- 

- i bis 
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bis C . C, & utriufque tubi orificium-, 
aptatum fit capfulae E aqua plenae; motu 
rotationis dato , duo globi fluido imple- 
buntur . 

* • • 

EXT E\I ME NT U M III . 

* * r 

12 2- Si globus vitreus A B, (Tab. II. 

Ftg. 16. ) aqua propemodum plenus, ope 
machinae rotationis C D E F in gyrum-, 
vertatur circa proprium axem AB, aqua 
ita centrum effugiet , ut liberum aeri fpa- 
tium GH ab uno ad alium globi ipfius 
polum relinquat. 

EXT E\I ME NTUM IV. 

K • f 

,123. Vice globi vitrei collocetur 

circulus metallicus IK, [Tab. II. Fig. 1 6.) 
qui rotetur ope machinae CEFD: idem 
•circulus efficietur ellipfis deprefla circa po- 
los, elevata circa aequatorem. Ita expli- 
catur globi terraquei motus. 

124. Quo flat modo, ut in aeflu 

maris aquae eodem tempore, quo lunam_ 

verfus 

♦ . *. 
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yerfus feruntur, in oppofita etiam parte, 
adeoque in oppofita dircCtione attollantur, 
lequenti experimento oflendi poteif . 

EXT E\I ME NTU M. 

125. In tabula A B D C ( Tab . VIII 
Fig. 10.) deferiptus fit circulus abed, qui 
figuram terraquei globi quodammodo rc- 
praefentet j deferipta quoque fit ellipfis 
e f g h , quae maris aeltum indicet ab 
asione lunae M produCtum. In eadem-, 
tabula firmiter collocentur tria fila metal- 
lica , a quorum fuperiori parte inflexa-. 
H 1 K pendeant chordae, quibus junCti fint 
globuli EFG, adeo ut globulus F immi- 
neat circuli centro, quod terrae centrum-, 
defignat . Globulus G repraefentet partem-, 
aquae propiorem lunae M , globulus E 
partem remotiorem . lifdem globulis jun- 
ctae fint aliae chordae RST, quae tranfc 
eant per lunam M , & in extremitate ha- 
beant parva pondera inaequalia pqr, quae 
fignificent inaequilem lunae attractionem-, 
pro differentibus ejufdem diflantiis . Propior 

pars 
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pars G attrahitur majore vi a pondere r» 
pars E remotior attrahitur a minore vi 
ponderis p. Tabula ita apparata fuperim- 
ponatur machinae rotationis, & centrum_. 
gravitatis D refpondeat centro motus i le* 
viter fafto rotationis motu , globulus E 
recedet a luna M , globulus F imminebit 
centro terrae , globulus G lunae appro* 
pinquabit . 

126. Vires centrales maximi mo- 
menti funt in Phyfica, praefertim vero in 
Afironomia. 

127. Hujufmodi virium ufu excogi- 
tatae funt, & inventae complures machinae 
vel ad aquam attollendam , vel ad acrem in 
fodinis, &c nofocomiis innovandum venti- 
latorum ope . 

1 28. . . Vis centrifuga infignem in ani-, 
malibus eife&um producit» nam fi pona- 
tur animal in machina rotationis, ita uc 
caput remotum fit a motus centro, cui 
propiores fine reliquae corporis partes > 
( Tab . II. Fig. 20.) imprefio rotationis mo- 
tu , animal paucis interje&is minutis mori- 
tur. Cadavere diflc&o, in ejus capite in- 
flammatae 
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flammatae reperiuntur membranae, & ce- 
rebrum. Vis centrifuga impellit fluida, ut 
caput verfus ferantur > naturalis eorum_. 
curfus interrumpitur extraneo ejufmodi 
motu, eorumque ceffant funttiones. 

ATT\ACTlO. 

129. Vis quaelibet, qua duo libera 
corpora ad fe invicem tendunt , (ine exter- 
na ulla cauda nobis (altem cognita, quae 
mutuo unum in alium impellat, attraffio 
dici folct , non quidem ut cauda, fcd ut 
Phaenomenon ded^netur. 

EXT ET^IMENTUM. 

■ 1 * 

130. Ex duobus Mercurii globulis 
flmul jun&is AB ( Tab.II . Fig. 14.) globulus 
unus efficitur CD. Si Mercurius vel Stan- 
no, vel Plumbo, vel Auro jungatur, idem 
eveniet . Jungantur duae Laminae vitreae 
planae ABCD, (T ab. II. Fig. 7.) & in^. 
iis ex aliqua parte ad marginem inferatur 
filum fericum . Si collocentur perpendicu- 
lares horizonti , & extrema pars ipfarum 
immergatur in liquore colorato EF, hic 

adfcendec , 
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adfcendet, & curvam hyperbolicam de- 
fcribet. Id ipfum in tubis capillaribus A B 
continget, tum in vacuo (Tab. II. Fig. ii.) 
tum in aere . Diverfi liquores ad diverfam 
altitudinem adfcendent. 

1 3 1. In tubis capillaribus immerfis 
liquor ea ratione adfcendet , qua minor 
diameter ipforum fit . 

EXTE\IMENTUM I. 

132. Si in liquore colorato AB 
( T ab. II. Fig. 10.) immergantur duo tubi 
capillares C D , altitudine aequales , dia- 
meter vero unius , alterius diametrum., 
duplo excedat , liquor proportione fere-» 
tripla adfcendet. 

EXT E\I MENTUM 11 . 

133. Capillaris tubus fpiralis EF 
( Tab . II. Fig. 10. ) liquido H immergatur, 
liquidum ipfum ad tubi os G accedet . 

G EXTE - 
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EXTE\IMENTUM III . 

1 3 4. Si vas ABC ( 7 "^. II. Fig. 15.) 
formam habens infundibuli , cujus excrema 
pars C fit capillaris , impleatur aqua , at- 
que os AB aqua D immergatur: aquea 
gutta ori C fuperimpofita , aqua an tubo 
exiftens non defcendet. 

135. Partes etiam minimae omni- 

um , five folidorum , iive liquidorum cor- 
porum fefc mutuo attrahunt. Attra&io 
haec fortior eft , quo invicem propiores 
fune corporum partes . 

0 

* * t •' 

EXT E\IM ENT U M I. 

136. Duo Cylindri ex marmore , 

aut metallo , aut vitro confe&i , planiffi- 
marum bafium , quarum diameter fit duo- 
rum digitorum, interpofito febo calido, 

deinde refrigerati ita cohaerent, ut pon- 

dus o&ingentarum librarum attollant . 
Interpofita cera liquefafta attollent pon- 
dus librarum mille ducentarum, & quin- 
(|U 3 ?n)td » 

EXTE- 
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EXT E\IME NTU M II. 

137. Duo globuli plumbei cultro 
abradantur in fuperficie j una fuperficies 
plana alteri fimiliter planae applicetur , 
comprimantur ipfi globuli, fa&a aliqua in 
diverfum diftortione, infignis erit eorum 
cohaefio . 

EXTE\IMENTUM III . 

138. Si Caput mortuum fpiritus Sa- 
lis ammoniaci folvatur in aqua, & de- 
cantetur > adjiciatur eidem oleum tartari , 
fortiffima coagulatio orietur. Ex oleo tar- 
tari cum fpiritu nitri cryftallizatio quae- 
dam efficitur. Si Argentum folutum iru 
fpiritu nitri infundatur in aqua, & Mer- 
curio, oritur arbor Dianae. 

EXT E\IME NTU M IV. 

13 9. Sal ammoniacus, & Sal tar- 

tari inter fe mifceantur in vafe E F 
( Tab. II Fig. 5. ) fupra quod aliquo in- 

G 2 terjeflo 
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terje£fo fpatio habeatur penna G fpiritu 
nitri madefa&a , manifefio confpicientur 
vapores H in vas A decidentes: adempta 
penna vapores non apparebunt. 

EXT E\IME NTU M V. 

J40. Si in tubum curvum ABC 

( Tab. II. Fig. 12. ) cujus pars A multo 
amplior fit parte C capillari , infundatur 
aqua , haec ad longe majorem altitudinem 
adfcendet in C, quam in A. Contrarium 
eveniet, fi infundatur Mercurius. 

141. Attra&io, quae in ipfo parti- 
cularum conta£fu valde magna elt , eo fu- 
blato , ftatim decrefcit, ita ut ad diftan- 
tiam quam minimam fub fenfus caden- 
tem non agat > ad majorem diftantiam 
fcfe mutet in vim repellentem, qua par- 
ticulae fefe mutuo fugiunt . 

EXTE\IMENTUM. 

142. Globus ferreus A ( Tab. II. 
Fig. 13.) immerfus in vafe Mercurii pleno 
BC, fuperficiem Mercurii BAC a fe re- 
pellit in fegmento ipfius globi . 

143. 
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143. In tubis capillaribus Mercurius 
non adfcendit. Praecipitationes chemicao 
repulfionem oftendunt. 

FIS MAGNETICA. 

144. Vis attrahendi , & repellendi 
manifefto deprehenditur in magnete in dua- 
bus oppoficis partibus, quae Poli appel- 
lantur . 



EXT E\IME NTU M I. 

145. Si fupra folium, vel aflerculum 

ABCD ( Tab.II. Fig.11.) fpargatur fcobs 
ferrea EFGH, fubtus vero habeatur ma- 
gnes IK, eadem fcobs vorticem efficiet, 
curvis lineis ab una ad alteram magnetis 
partem du&is. Ubi plures infpicientur cur- 
vae , ibi polus erit feptentrionalis : oppofi- 
tus vero meridionalis erit. Iidem poli NS 
(T 'ab. III. Fig. 12.) in magnete defignen- 
tur, quibus fi ad mutuum conta&um ap- 
plicentur duae ferreae laminae DEBC, eo 
multa concurret magnetica materia , & 

vis 
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vis magnetis augebitur. Itaque hujufmodi 
laminis , & armatura convocatur fluxus 
virtutis magneticae , & ab uno ad alterum 
polum transfertur. 

EXTERI MENTUM II. • 

146. Lamina ferrea A ( Tab. II. 
Fig. 24.) fuberi B imponatur, ut in vafe-* 
aquae pleno DE innatet. Quiefciente fu- 
bere, magnes C polo boreali admotus fer- 
rum attrahet 3 admotus auftrali polo fer- 
rum cito repellet. 

147. Non folum magnes ferrum ad 
fe trahit , fed etiam trahitur aequaliter 
a ferro. 



EXT E\I ME NTUM. 

143. A librae lance A (Tab. II. 

Fig. 22. 23.) fufpendatur ferrum B, impo- 
lito inaltera lance pondere aequali» si ma- 
gnes C ferro admoveatur, ferrum ad ma- 
gnetem accedet: atque ex adverfo fi ma- 
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gnes C eo modo fufpendatur, magnes ad 
ferrum accedet . 

149. .. Si ferrum intra magnetis vor- 
ticem collocetur, magneticum fit, omnef- 
que habet magnetis proprietates, quoufque 
ibi maneat. 

EXT E \IME NT UM. 

•• • 1 . • ' • - - • ; .* ; ! ' 

150. Si intra a&ionem EFG ma- 
gnecis AB ( Tab . III. Fig. 2.) cujus aequa- 
tor fit CD, moveatur ferrum HI, hoc 
tres globulos ferreos KLM attrahet, qui 
ubi erunt fupra magnetis aequatorem CD, 
decident: fumti rurfus, ac B verfus trapf- 
lati ferro conjungi poterunt . Extra ma* 
gncticam a&ionem ferrum HI attra&io- 
nem nullam habet. 

1 5 1- Virtus magnetica communica- 
tur chalybi , ipfique ope magnetis adimitur. 

EXT E %I MENTUM. 

152. Chalybea lamina AB (Tab. IIL 

Fig. 3. ) magneti G D adfricata a polo 

boreali 



Digitized by Google 



C 5 5 ) 2+ 

boreali ad auftralem, adquiret vim attra- 
hentem , ac vim repellentem . Si ex ad- 
verfo adfricetut magneti a polo auftrali 
ad borealem , vires ut fuperius adquifitas 
amittet > quod etiam eveniet, fi filum fer- 
reum ABC (Tab. III. Fig. 4. ) curvetur, 
ut extrema illius pars extremam alteram 
fui partem attingat. Ignis quoque eafdem 
vires magneti, &t chalybi detrahit. Sed fi 
chalybs candens refrigeretur fin fitu merU 
diano, vel perpendiculari, infignes magne- 
ticas vires adquirits quas etiam adquirunc 
ferramenta quaecumque, fi diu detineantur 
in fitu meridiano, aut verticali * 

153. - Magnes, & chalybs vel natu- 

ra, vel arte magneticus, uterque mobilis 
circa fuum centrum , verfus mundanum 

' j 

polum dirigitur. • . 

• • * * 'v, 4 

EXT E\IME NTU M. ■ ... 

154. Facile id erit confpicere in_. 
pyxide nautica > vel in ipfo magnete ad 
aequilibrium collocato. 



155 - 
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155. . Si polus boreus magnetis pona- 
tur e regione poli borei alterius magnetis, 
fefe invicem repellenti effluvia enim, quae 
ex utroque . emanant , funt invicem oppo- 
fita , & in confluvio repulfus oritur. 

EXTETJMEMTUM I. 

r 

15 6. Duo magnetes A BCD 

( Tab . III. Ftg. 7.) fuperpofiti duabus fu- 
bereis tabulis EF aqua GH innatantibus, 
ita ut polus boreus unitis e regione proxi- 
mus fit polo boreo alterius, fefe invicem_. 
repellent. Si eorum unus levior fit , hic 
fubito convertetur, & ejus polus auEralis 
polo alterius boreo jungetur . 

EXT E\I ME NTUM II. 

% •». „ . 

157. Parva acus magnetica AB 
[Tab. III. Ftg. 23.) fluido innatet, quod 
contineatur vafc CD: admoveatur polus 
boreus magnetis fimili polo EF acus ma- 
gneticac AB i haec , recedet , curvam de- 
fcribendo fe converret, & ejus polus au- 
ftralis ad magnetis boreum polum appro- 
pinquabit. 

H EXTE- 
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EXT E\I ME NTUM III. 

158. Spargatur ferrea scobs circaJ 
quacuor magnetes AB . CD . EF . GH 
{Tai. III. Fig. 13. Fig. 14.) ex quibus duo 
habeant polos boreos N N fefc invicem-, 
prope refpicientes , alii duo ita politi (int, 
ut polus auftralis unius refpiciat polum_, 
borealem alterius i eveniet, ut diitribua- 
rur eadem ferrea scobs fecundum circu- 
lationem materiae magneticae i ideft S , & 
N ( Fig. 14.) fefe invicem attrahent, NN 
( Fig. 13.) fefe invicem repellent. Ex quo 
fuperius di£la phaenomena explicantur. 

159. Magneticorum d effluviorum., 
motus neque a velocitate flammae, neque 
ab alio quocumque, etiamfi veloci, inter- 
medio motu interrumpi-* videtur. 

EXT E\I ME NTUM. T/ 

160. . . Accenfo fpiritu vini A B, 

{Tai. III. Fig. 10.) cui ex latere uno fit 
acus magnetica C D in recipienti cryftal- 
lino poflta, ex altero magnes G * qui fex 
pollices ab acu diltet, vel plus> minufvc 

. . pro 
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pro ratione vis attraflricis magnetis, haec 
vis in magneticam acum non impedietur . 

EXT E\l ME NTU M 11. 

161. Si loco flammae ponatur vas 
AB ( Tab.llL Fig. 1 1. ) plenum aere con- 
dcnfato quantum ope machinae pneuma- 
ticae fieri poteft j aperto epiftomio C , 
ventus magno impetu erumpens aflionem 
magnetis F in acum DE non impediet. 

162. Extrema fuperior pars oblon- 
gi ferri perpendicularis habet magneticum 
polum , qui mutatur quoties fuperior ferri 
pars inferior fiat.. 

EXT E\I MENTUM I. 

163. .. Vertex A ( Tab. 3. Fig. 8.) 
oblongae virgae ferreae A B perpendicula- 
ris, virtute magnetica non imbutae , fi 
admoveatur polo boreo N acus magneti- 
cae NS, acum ipfam attrahet. Si perpen- 
diculariter elevetur eadem virga AB, & 
pars B admoveatur parti N, repelletur N* 
Quod fi virga AB invertatur, adeo ut B 
redeat in A, tunc B attrahet N. 

H 2 EXTE - 
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EXT E\IME NT U M II. 

164. Eadem virga ferrea A B 
(Tab. III. Fig. 9.) perpendiculariter tenea- 
tur , adeo ut B repellat N, deinde extre- 
ma ipfius virgae parte B folum vehemen- 
ter percutiatur, B attrahet Nj ex quo pa- 
tet, polum A ita defcendere in polum B. 

1 65. Fulmen, percuffio vehemens, 
fortis affri&us , vehementiflima ele&ricitas 
ferrum imbuit magnctica vi , & in magne- 
te, ferroque magnetico polos mutat. 

1 66. Ubi cauffae exiftunt , quao 
magneticum effluvium moveant, illudque 
late confperfum veluti in alveum quem- 
dam adducant, chalybs in eo pofitus ma- 
gneticam ingentem vim adquirit. 

16-j. Hifce experimentis varii pa- 

rantur modi magnetis artificialis efficiendi.- 

EXTE\IMENTUM I. 

1 5 8 . Virgae duae ABCD (T ab. III. 

Fig. 1 5. ) chalybeae valde magneticae ita_* 
habeantur, ut polus boreus unius refpondeac 
polo auffrali alterius, & una paulum diftet 

ab 
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ah alia : his admotae duae ferreae virgae 
GH EF, ab ipfis virgis chalybeis vehe- 
menter attrahuntur. 

EXT E\I MENTUM II. 

169. Si inter duas virgas magneti-, 
cas ABCD ( Tab . III. Fig. 1 6.) medius 
locetur magnes E, ita ut ejus poli virga- 
rum polis refpondeant, poli magnetis ef- 
ficaciores fient. Si locetur magnes E, uc 
poli ipfius non refpondeant polis virga- 
rum, poli magnetis ita mutabuntur, uc 
virgarum polis refpondeant. 

EXT E\I MENTUM III. 

170. Sint laminae duae chalybeao 
aequales EFGH ( Tab. III. Fig. 17. 18.) 
quarum una EF duriflima fit, altera GH 
minus dura , utraque fuperponatur ma- 
gneti artificiali AB, & magneti artificiali 
CD, quorum unus alium adtingat, 
polus bbreus B refpiciat polum auftralem 
G. Si magnes unus ab altero per eam- 
dem lineam dimoveatur, utraque lamina-# 
imbuetur magnetica vi. Durior quiderru 

lamina 
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lamina attrahet duplex ferrum IK> quae_> 
vero minus dura eft, unum tantummodo 
ferrum I attrahet. Si invertantur laminae, 
ut G fit in H, & adtingant BC, illico 
magneticam vim amittunt, quam recupe- 
rant, fi ibidem, licet brevi tempore, im- 
morentur. - 

EXT E\IMENTU M IV. 

*7t. Magneticae duae virgae ABCD 
( Tab . III. Fig. 22.) paulum inter fe di- 
itantes ita collocatae, ut B fit polus bo- 
reus, C polus auftralis, fufpendent ferreo- 
rum globulorum feriem BEC. Si vero 
fufpendantur a polo boreo magnetis F G 
(Tab. III. Fig. 19.) fex globuli ferrei GK, 
& polus aultralis H alterius magnetis H I 
admoveatur tertio globulo K, tres alii 
inferiores decident : fimiliter fi admovea- 
tur fecundo globulo, tertius decidet. 

EXT E%IMENT U M V . 

172. In meridiano magnetico virga 

chalybea AB (Tab. III. Fig . 21.) colloce- 
tur. Habeantur duo magnetes artificiales 

CDEF. 
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CDEF. Polus boreus unius magnetis fit 
D, polus auflralis alterius (it Ei uterque 
polus adfricetur virgae chalybeae defcriben- 
do curvas AHCDBGFE, virga flatim 
vi magnetica donabitur. - 

173. Eodem modo imbui poterunt 
magnetica vi fila chalybea AB ( Tab . III. 
Fig. 20. ) fimul colligata , ut polus boreus 
unius refpondeat polo boreo alterius . 

174. Acus magnetica non femper 
congruit cum meridiano terreltri, neque 
femper parallela elt horizonti . 

* EXT E\I MENTUM VI. 

1 ... 

175. ' Id liquido apparet, fi commu- 
nicetur vis magnetica cum acu horizonta- 
li AB (Tab. III. Fig. 5. 6 .) & cum acu 
verticali C D . Hic a meridiano recefsus 
appellatur Decimatio , Variatio 3 ‘Deviatio. 

* • - » * • i . 

VIS ELECTRIC A. 

\~j 6 . • In corporibns vis quaedam re- 
peritur, quae alia corpora in diffantia_. 
fenfibiii attrahit, < 3 c repellit . Vira hanc Ele- 

£hicitatem 
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£ricitatem appellamus, quoniam primum 
in Ele&ro cognita fuit. 

EXT E\I MENTUM I. 

177. Si ele&rum, ideft fuccinum_, 
AB ( Tab. III. Fig. 24. ) cujufcumquc-» 
coloris aflfri&um admoveatur levioribus 
corporibus CD, haec brevi temporis fpa- 
tio ab ele&ro attrahuntur , & repelluntur. 

EXT E\IME NT U M II. 

C 

178. Sulphur liquefa&um , & infu- 
fum cylindro vitreo BC ( Tab. III. Fig. 2 5. ) 
feu cono , deinde frigefa&um , & ex vi- 
tro excuffum , admotumque plumae A 
fufpenfae, ftatim ele&ricitatem exercet si- 
ne ullo attritu. 

EXT E\I MENTUM III. 

179. Intra globum vitreum vacuum 
A B ( Tab. III. Ftg. 28.) mobilem circa_. 
proprium axem A B ponatur filo metal- 
lico orbiculus ligneus E, a quo linea fila 
pendeant . Extra fuperiorem ejufdem glo- 
bi partem collocetur filum aeneum F G a 

globo 



Digitized by Google 




*03 ( 6 \ ) 

globo quatuor circiter pollices diftans, & 
in fuperiore parte incurvatum, a quo pa- 
riter linea fila pendeant. Ope machinae-» 
rotationis C L) agitetur globus, eique ma- 
nus applicetur j fila interna, tanquam radii 
rotae, globi fuperficiem verfus diriguntur s 
externa globi centrum verfus. 

180. Corpora quaedam elediricita- 

tem per fe habent. 

i 8 r. In pluribus corporibus praeter 

ele&rum id obfervare licet : hujufmodi 
funt : vitrum vulgare , & metallicum , 
cryilalli , gemmae pellucidae, albae, & 
coloratae, fulphur , arfenicum , refinae^ 
vegetabilium praecipue duriores, & ficcio- 
res, gummi copal , thus, refina guajaci , 
refina jalapae, bezoinum, colophoma , re- 
fiduum poli deliillationem pctrolei milii 
cum spiritu nitri , fericum , cera obfigna- 
Coria, &c. 

EXTE\IMENTU M. 

182. Filo cannabino AB ( T ab. III. 

Ftg. 2 7- ) fufpendantur duo globi metalli- 
ci CD, iplum autem filum fufpenfum-, 

I fic 
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fit a fericis filis EFGH. Si tubus cry- 
itallinus L M , aut alia ex nuper di£Iis re- 
bus, applicata chordae AB ficca manu, 
aut linteo atteratur i fuligo , aut partes 
folii aurei tenuilfimi NO attrahentur, & 
repellentur. Etiam chorda ABmadefa&a, 
idem eveniet . 

183. Quaedam corpora ele&ricita- 
tem recipiunt per communicationem . 

184. Id facile offendunt metalla_» 
ignita, aut frigida, femimetalla, gemmae 
opacae, marmora, gemmae marinae, co- 
rallia , margaritae , falium crystalli , 
aquae omnes, glacies, fpiritus vini, & re- 
liqui fpiritus, cannabis, lignum, prunae, 
flamma candelae, homo, & reliqua ani- 
malia omnia . 

EXT E\I ME NTU M. 

185. Refinae AB (Tab.lll.Fig. 26.) 
fuperponantur duo vafa vitrea CD, fuper 
quae collocetur lamina metallica E F i 
huic vero imponatur lamina cryftallina_»- 
GH, cui atfricetur ficca manus, aliudv<o 
corpus, quod lamina metallica tenuiflima 

involvat 
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involvat. Catena IKN fufpenfa a fuften- 
taculo O , & filo ferico M N , lamina- 
que metallica EF, vim cle&ricam in K 
exercebit . 

1 8 6". Corpus, quod per fe ele&rici- 

tatem non habeat, eam tamen acquirendi 
capax fit per communicationem , nullam 
vim cle&ricam recipit , nifi fuftineatur a 
corporibus, quae per fe illam habeant. 

EXT E\IMENTUM. 

187. Si in Machina Ele&rica ABCD 

( T ab. IX. Fig. 6 .), quae pro arbitrio con- 
flrui potclt, rota FG ope manubrii EB 
circumagatur, & fphaerae vitreae H, quae 
per funem du&ari um fimul celerrime circa 
proprium axem volvatur , vola .ficcioris 
manus K aut pannum applicetur, infignis 
excitabitur vis defrica, quae & aliis cor- 
poribus communicabitur. Virga ferrea_. 
KL, vel conus, vel tubus metallicus IH 
filis fericis abcdefgh fufpenfus, & 
fphaerae admotus vim ele&ricam excitabit . 

V • / 

I 2 1 8 8. 
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io8. Eadem virga fufpenfa ex filis 

merallicis , aliifve corporibus non per fe 
eledlricis , nullam vim excitabit. 

EXTE\IMENTUM I. 

189. Maxime patebit vis cledtrica_. 
fi a virga IH ( Tab. IT. Fig. 6 . Fig. 5. ) 
fufpendatur filum metallicum A B , quod 
attingat tintinnabulum filo ferico CD fu- 
fpenfum , circa quod fint duo globuli F E 
a filis fericis pendentes, alia duo tintinna- 
bula metallicis filis fufpenfa fonum emit- 
tent , quum ele&rica fient. 

EXT E\I MENTUM II. 

190. Circuli metallici quatuor, plu- 
refve ABCD (Tab. IT. Fig . 9.) fuperpo- 
nantur refinae E F . Inter unum , &: alte- 
rum circulum medii habeantur globuli vi- 
trei vacui. Si iidem circuli eledtrici fiant, 
globuli in gyrum ducentur. 

19 1. Vis ele&rica per flammam., 
tranfit. 

’ 192. 
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EXT E \IME NT U M. 

192. Suflineantur a fericis filis vir- 
gae duae metallicae ABCD (Tai/. IT. 
Fig. 7. ) quarum una ab alia fex fere pe- 
des difiet, eodemque modo a fericis filis 
fuftineatur tabula G H fex fere pedes lon- 
ga, ad cujus extremas partes habeantur 
duae candelae accenfae E F . Si ele< 5 frica_. 
fiat pars D, globus I vim ele&ricam exer- 
cebit in plumam K. Candela una fublaca, 
cedat effe&us. 

193. Vis ele&rica auget curfum li- 
quorum in fiphonibus. 

EXT E\ IME NT U M I. 

194. Si vas AB (Tai/. IT. Fig. 10.) 
unde aqua effiuat , fuperpofitum refinae_* 
CD, ele&ricum fiat, aqua majorem ve- 
locitatem adquirit. 

EXT E\I MENTUM II. 

195. Si manu D (Tai/. IT. Fig. 1.) 
quis teneat catenam FE, cujus altera pars 
circumdet lagenam vitream A B fcobe-» 

metallica, 
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metallica, vel aqua plenam. Ab extremi- 
tate virgae elc£lricae LK pendear metal- 
licum filum LA, & in lagena ipsa im- 
mergatur. Idem homo MD manum pre- 
hendat alterius hominis G, qui manum_. 
H admoveat virgae ele&ricae L K, & 
fcintillam eliciat. Uterque eodem tempore 
vehementem patietur in. articulis, tendi- 
nibus , & cartilaginibus concufTionem . 

Eumdem effe£fum etiam ducenti, & am- 
plius homines experiuntur. 

1 96. Corpora per ele&ricitatem lu- 
men exhibent,- & phofphorum in vacuo» 
infignem vero aliis corporibus motum^. 
excitant . 

EXT E\I ME NTU M I. 

197. Si corpus, quod agit in ma- 
teriam ele&ricam , vorticem elc&ricum_. 
tangat, fcintilla confpicietur inter corpus 
tangens , & corpus vortice cin&um , ac 
llrepitus aliquis audietur. Quod fi in me- 
dio utriufque atmofphaerae collocetur elly- 
chnium A ( Tai) . II Fig. 4.) candelae nu- 

v per 
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per reftinclae , idem accenditur . Idque in 
omnibus liquoribus inflammabilibus eveniet . 

EXTE\1MENTUM II. 

198. Si a virga ele&rica K L , 
(Tab. IV. Fig. 2.) pendeat catena F, quam 
manu teneat homo AB> hic autem fufli- 
neatur a refina, vel a chordis fcricis CD : 
idem altera manu fcintillam eliciat e fpiri- 
tu vini E, fpiritus vini ftatim flammam 
excitabit. 

EXT E\1 ME NTUM III. 

199. Phacnomenum fimile orietur, 
fi vas AB, ( T ab. IV. Fig. 3 . ) quod conti- 
neat liquorem inflammabilem , aut phof- 
phorum urinae , admoveatur globo ele- 
ctrico C. 

EXT E\IME NTUM IV. 

200. Ab eadem virga cleCtrica K L 
(Tab. IV. Fig. 11.) pendeat catena KB, 
cujus alia extremitas cadat in cryftallum 
planum AB ex utraque parte inauratum, 
quod fuflineant fila ferica a b c d . Alte- 
ra 
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ra catena CD cryftallo AB fubter apta- 
ta folum adtingat. Effundatur in cryital- 
lura fpirirus vini , & extrema catenae pars 
D admoveatur cryltallo AB, fpirirus vini 
vehementi firepitu inflammatur . Si pro 
fpiritu vini animal luperponatur eidem 
cryflallo , idemque experimentum fiat y 
animal moritur. Charta ,• etiamfi admo- 
dum craffa , cryffallo impolita eodem ex- 
perimento perforatur. 

EXT E\IME NTU M V. 

201. Tubus cryftallinus b , (Tai. IT. 
Ftg. 21. ) aut globus cryliallinus a, acrc-» 
vacuus , aut globus metallicus c , aut 
planta d phofphorus evadet , fi corpori 
ele&rico admoveatur. 

202. Materia fulminea vehementiffi- 
mam excitat vim ele&ricam. In fublimi 
loco metallica virga AB (Tai.lT.Fig. 18.) 
collocetur, quam fultineac vitrum CD, 
& ex parte B pendeat catena BE, quae_» 
adhaereat globo metallico EF> fi fulguret, 
vis ele&rica in globo adparet. Hoc expe- 
rimentum valde eff periculofum. 

TA\S 
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TA\S SECUNVA, 

0 

Quae ad Hydro flaticam pertinet . 

203. Hydrofiatica , quae etiam Hy- 
draulica dici folet , fciencia elt gravitatio- 
nis in fluido, quae non folum tradit ratio-* 
nem gravitatis fluidorum , fed & praecipue 
ipforum a&ioncm in folida demerfa, 

204. Fluidum dicitur corpus, cujus 

partes impreflioni cedunt, quaecumque ea 
{it , & cedendo facillime inter fe moventur, 

205. Solidum vocatur corpus, cujus 

partes ar£ia inter fe cohaelione connexae 
funt. Fluidum in folidum converti po- 
teli, atque ex adverfo etiam folidum in 
fluidum . 

20 6. Particulae fluidi graves funt i 

fed quoniam partes inferiores fuliinent 
fuperiores , idcirco ipfarum gravitas iru 
iplo fluido fenlibilis non eft , , 

EXTERI MENTUM. 

207. Si ex lance B (Tab. IV. Fig. j 3. ) 
fulpendatur per fetam equinam CD phia- 
la t re&e claufa, & immerfa in aqua F; 

K aperiatur 
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aperiatur ipfa , quum lanx in aequilibrio 
eft, illico phiala implebitur aqua, & lanx, 
ubi fita eft, defeender. Si vero in altera 
lance A ponatur fluidum homogeneum G, 
quod aequalis fit ponderis fluido in phiala 
exiftenti, lances aequilibrium fervabunt. 

208. Superiores fluidi particulao 
premunt inferiores. 

EXT E\l ME NT U M. 

209. Tubus vitreus A B ( Tab . IV. 
Fig. 20.) ab utraque parte apertus, cujus 
orificium A fuperius digito claufum fit, in 
aqua CD immergatur j digitus deinde tol- 
latur j aqua per tubum ipfum fumma ve- 
locitate adfcendet. 

210. Preflio particularum fluidi fu- 
periorum in inferiores aequaliter agit , 
omnes partes verfus , juxta quamlibet 
directionem . 

EX T E\l ME NT U M . 

2 11. Quod in fuperiori experimento 
fa<5tum eft per tubum re<ftum , idem efficia- 
tur variis tubis vitreis ABCD [Tab. IV. Fig. 19.) 

ita 
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ita recurvis, ut inferius cujufque orificium 
diverfam ab aliis habeat dirc&ionem j si 
digitus tollatur, aqua in omnes ad eam- 
dem altitudinem adfcendet . 

212. Fluidum levius gravitatem,, 

exercet in fluidum gravius, quod infimum 
locum tenet. 



EXT E\l ME NT U M. 

21 y In vafe vitreo AB (T ab. IV. 

Fig. 17.) contineatur aqua B C viridi , 
aliove colore tin&a , in ea immergatur vi- 
treus tubus DE i deinde infundatur oleum 
Terebinthinae F s aqua flatim in tubo ele- 
vabitur . Hoc experimentum cum aqua, 
& mercurio inftitui potell. 

214. Fluidum ad eamdem altitudi- 
nem pervenit in tubis communicantibus, 
five aequales ii fint, five inaequales, five 
redi, five obliqui. 

EXT E\I ME NT U M. 

215. Plures tubi vitrei ABC 
( 1 ab. IV. Fig. 14. ) diametro differentes , 
quorum unus fit perpendicularis , alii di- 

K 2 verfam 
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verfam habeant inclinationem > fimul com- 
municent in eodem vafe, aqua in uno ip- 
forum infundatur, in fingulis ad eamdem 
altitudinem adfcendet. 

2\6. Fluida gravitant in ratione al- 

titudinis perpendicularis cujuslibet eorum , 
quaecumque fit eorumdem quantitas , & 
figura vaforum , quibus ea continentur» 

E XT E\l M E NT U M I. . 

2 t 7* Conftruatur vas vitreum ABCD 

{ Tab . IV. Vig. 15.) ut in ejus fundo habea- 
tur foramen E i cui in interiori parte vafis 
aptetur ejufdem altitudinis vitreus cylin- 
drus E F > in hujus extrema parte E em- 
bolus G inferitur » vas ipfum tripode-» 
fiuftineatur. Si infundatur aqua in cylin- 
dro , quando haec certam altitudinem at- 
tigerit, embolum expellet. Auferatur de- 
inde cylindrus E F, & rurfus embolo clau- 
datur foramen E > fi aqua in vafe infunda- 
tur, ipfa embolum expellet quando ad 
eamdem altitudinem perveniet, ad quam 
pervenerat quando in cylindro infufa em- 
bolum ipfum expulerat. Idem accidit fi ve 

«cylindrus 
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cylindrus fit Tateralis C, & parallelus hori- 
zonti D, five idem alio modo quamlibet 
partem verfus collocetur, 

EXT E\IME NTU M II. 

218. Phiala A (Tab. IV. Fig. 12.) 
impleatur aqua,ejufque collo circumligetur 
vefica B, ibidemque tubus BD addatur, in 
quo pariter aqua infundatur. In hujufmo- 
di phiala fit parva ampulla C ore aperto, 
quae media fui parte aquam contineat: 
quando tubus perpendicularis erit, ampulla 
defeendet ad fundum phialae i quando ve- 
ro inclinabitur tubus, adfcendet ampulla. 

EXT E\I ME NTU M IIT 

219. Longior tubus AB (Tab. IK 

Fig. 1 6.) communicet cum alio tubo mi- 
nus longo C D , cujus diameter vicies dia- 
metrum alterius fuperet : hujufce tubi 

minus longi os operiatur vefica G ad tu- 
bum ipfum alligata > aqua infusa in orifi- 
cium A , vefica turgebit , & grave pondus 
£ attollet, 

220, 
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220. Solidum fluido fubmerfum su 
fluido ab omni parte premitur, atque hu- 
jufmodi prellio augetur in ratione altitu- 
dinis fluidi fupra folidum. 

EXT E\I MENTUM. 

221. Filis aeneis AB (Tab.V.Fig. 1 1.) 
fuflineatur vas C mercurio plenum > in 
ipfo mercurio tubus CD infundatur utrin- 
que apertus. Id omne immergatur in vafe 
E F admodum alto, & aqua pleno i quo 
profundius demergitur , eo magis adfcen- 
dit mercurius: & adfcenfus mercurii fequi- 
tur proportionem altitudinis aquae fupra_» 
mercurium ipfum . 

222. Corpora alte fubmerfa fero 
aequaliter ab omni parte premuntur , at- 
que ita fuflinenc hanc prelhonem , ut licet 
fragilia fint, non rumpantur, licet mollia, 
non mutentur. 

EXT E1{IMENT UM. 

223. In Vefica A ( Tab. T. Ftg. 32.) 
aquae plena includatur ovum , & frudum 
cerae mollis : velica haec exa&e claufa_. 

ponatur 
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ponatur in vafe ligneo BCrfupra veficam 
collocetur pondus DE quadraginta libra- 
rum 5 nec ovum difrumpitur, nec cerae fi- 
gura mutatur . 

224. Solida , quae graviora funt 
aqua, in ipsa tantum gravitatis amittunt, 
quantum eft pondus molis aquae ipfis 
aequalis . 

EXT E\I ME NT U M . 

225. Habeantur cylindri duo aenei 
AB ( Tab . V.Fig. 2.) quorum unus A ca- 
vus fit, alter vero B exa&e capacitatem-, 
illius impleat : a lance C fufpendatur feta 
equina cylindrus ille cavus A s a quo item 
fufpendatur alter ille cylindrus B. Bilanx 
in aequilibrio conftituatur. Si fubmergatur 
in vafe DE aquae pleno inferior cylin- 
drus B i deftruetur aequilibrium i si vero 
cylindrus cavus A impleatur aqua, aequi- 
librium redibit . 

226. Corpus fluido levius eo ufque 
immergitur, donec tanta moles fluidi , 
quanta eft pars imjnerfa ? aequale corpori 
pondus habeat. 

EXTE - 
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EXT E\I ME NTU M . 

227. Impleatur aqua vitreum vas 
AB ( Tab . V. Fig. 31.) in cujus fundo C 
foramen fit obturatum . Notetur filo feri- 
co E altitudo, ad quam aqua pervenit, 
deinde immergatur globulus cereus D : 
aqua adfcendens, fignum illud fuperabit: 
aperiatur epiffomio C foramen illud, ut 
inde eatenus aqua exeat , quatenus ad 
praedi&um fignum denuo perveniat. Glo- 
bulus D inde fublatus in lance M {Tab.V. 
Fig. 3.) ponatur j in oppofito lance N con- 
tineatur aqua F, quae ex vafe defluxerat, 
bilanx aequilibrium fervabit. 

228. Fluidum acquirit pondus , 
quod folidum fubmerfum amittit. 

EXT E\l MENTUM, 

229. Brachio librae AB (Tab. V, 
Ftg. 4. Fig. 5. ) fufpendatur vas vitreum», 
C aqua fere plenum, eique fubmergatur 
cylindrus D aeneus, quem paulo ante-» 
defcripfimus . Ne cylindrus ipfe fundum 
valis pertingat , feta equina fuflineatur. 

Si 
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Si lanci oppofitae pondus imponatur , 
aequilibrium dabitur. Cylindro extraclo, 
aequilibrium deftrueturj quod inftaurabi- 
tur infundendo aquam, quae cylindro ca- 
vo fuperius deferipto contineri poflit. 

230. Solida ejufdem ponderis , fed 

diverfae denfitatis, amittunt partes inae- 
quales ponderis, quando eodem fluido im- 
merguntur . 

EXTE\IMENTU M . 

231. Sufpendantur uncis exa&iflimae 
bilancis AB ( Tab. V. Fig. 13.) lamellae-» 
duae CD ejufdem ponderis, quarum una 
itannea fit, altera plumbea: aequilibrium 
dabitur. In aquam EF ipfae immergantur, 
deftruetur aequilibrium . Si idem experi- 
mentum conficietur duabus lamellis , non 
folum ejufdem ponderis , fed etiam ejuf- 
dem metalli, fed fluida diverfa fint, idem 
nihilominus eflfl&us habebitur. 

232. Corpus fluido gravius ab hoc 
fultineri poteft, & quafi innatare, tollen- 
do preflionem fluidi fuperincumbentis. 

L EXTE- 
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EXT E\l MENTUM. 

233. Habeatur cylindrus vitreus AB » 

(Tab.T. Fig. 33.) cujus extremitas B exa- 
cte levigata fit i ibi applicetur lamina_. 
aenea rotunda C accuratiflime plana, cu- 
jus centro adie&us fit uncus Di huic alli- 
getur filum Dt, quo lamina ipfa fuftinea- 
tur, adeo ut cylindrus nullo modo aquam 
recipiat. In aquam immergatur praedica la- 
mina , adeoque etiam cylindrus > aqua-, 
utrumque fuliincbit. 

234- Corpus fluido levius in fundo 

retineri potcft, tollendo preflionem fluidi 
in inferiorem fuperficiem, qua corpus fur- 
fum pellitur . 

EXTE\IMENTUM. 

235. Fundo vafis vitrei AB (Tab.V. 

Fig. 34*) adhaereat fulfentaculum , in cu- 
jus fuperiori fuperficie fit lamina vitrea 
C accuratiflime levigata. Cylindrus ligneus 
D fubere circumdatus , laminam fimi- 
lem habeat» una applicetur alteri in vafe 

ipfo 
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ipfo aqua pleno : cylindrus deinde movea- 
tur, ipfe illico innatabit. 

23 6 . Ex iis, quae di&a funt, dedu- 
citur modus inveniendi differentes gravi- 
tates fpecificas fluidorum , & folidorum , 
ratione habita caloris, & frigoris, & alti- 
tudinis mercurii in Barometro, & adhibita 
femper Bilancc Hydroftatica ABCDEF 
(Tab.V.Fig. 1.) quae ceteris hydrometris 
antecellit A. B. C . ( Tab.V.Fig . 3 5. 3 6 . 37. ) 
Ex fuperioribus quoque non folum dedu- 
citur ratio conftruendi Thermometrum- 
hydroftaticum AB {Tab.V.Fig. 24.) a Flo- 
rentina Experimentali Academia inventum s 
fed etiam offenditur effe&us Siphonum , 
Tantalorum , & hydraulicorum fontium . 

EXT E\IME NTU M I. 

237. Sipho recurvus , aequalia ha- 
bens crura ABC {Tab.V.Fig. 23.) fluido 
plenus immergatur duobus vafls aequali- 
bus CDEF, ex quibus DC fluido ple- 
num omnino flt, EF plenum ufque ad 
dimidium. Fluidum percurret flphonem , 

L 2 & in- 
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& in vafis ad eamdem altitudinem A B 
adfcender . 

EXT E\I MENTUM II. 

238. Ita paretur fipho , ut in fundo 
vafis DC (Tab. T. Fig. 12.) tubus EG 
afferruminatus fit cum unico tantum ori- 
ficio G : alter amplior tubus A B perve- 
niat ad fundum ejufdem vafis. Impleatur 
aqua vas D C, eadem adfcendet per tu- 
bum AB, & per tubum EF defcendens 
effluet . Hujufmodi Sipho Diabetes , ac 
Tantalus vocari folet. 

EXT E\I MENTUM III. 

239. In amplo vafe AB (Tab.VIlI. 
Ftg. 13.) collocetur parvum aliud vas EF 
plenum aqua colore aliquo imbuta, cum., 
siphone GHDG. Si impleatur vas AB 
oleo terebinthino, aqua ipfa colorata per 
siphonem tranfiens in vas AB veniet. 

EXT E\IME NTUM IT. 

240. Si conftruatur tubus recurvus 
ABCD {Tab.T.Ftg. 39.) cum vafis ABC> 

' impleatur 
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impleatur aqua vas A, & fimiliter vas C 
impleatur j aere compreflo per gravitatem 
aquae in tubo CF, aqua A exsiliet ab E, 
& fons producetur, qui Fons Heronis vo- 
catur, quoniam illum Hero Alexandrinus 
invenit . 

EXT E\IME NTU M V . 

241. Vafa tria cylindrica ABC 
( Tab . FUI. Fig. 11 . ) aequales diametros 
habeant, & altitudines ut unum, tria, & 
quatuor. In fundis vaforum A, & B, quae 
funr, ut unum, & quatuor, fint aequa- 
lia foramina DE. Duo haec vafa AB 
impleantur aqua > eodem momento aperi- 
antur foramina, fi aqua fluente ex B im- 
pleatur vas C , eodem tempore vas A eva- 
cuatur. Bis evacuatur A dum B femel. 

242. Evacuatio eft ut radix qua- 
drata altitudinum aquae fupra foramina . 

EXT E\IMENTUM. 

243. Habeatur vas metallicum,, 

ABCDj (Tab. FUI. Fig. 12 ) quod folido 
tempore, quo experimentum fit, aqua fic 

plenum 
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plenum : in eodem vafe fit foramen C di- 
ftans quatuor pollices a fuperficie aquae 
AB: aliud foramen fit in D aequale C, 
& diftans fexdecim pollices ab AB. Ape- 
riantur foramina duo CD: aqua F, quae 
tempore aequali exierit a D, dupla erit 
aqua E, quae effluxerit a C. 

244. Aqua ex experimentis ufque-» 
ad haec tempora fa&is non videtur com- 
preflibilis . 

EXTE\IMENTUM 1 . 

245. Tenuis globus aeneus A 
( Tab. V. Fig. 14. ) impleatur aqua aere-» 
purgata , & cochlea firmiflima claufus , 
torculari B comprimatur j aqua per globi 
poros exsiliet . 

EXTE\ 1MENTUM I/. 

246. Sit vitreus tubus recurvus 
A B {Tab. V. Fig. 38. ) adeo ut pars ipfius 
longior quinque pedes aequet , brevior 
quatuor pollices j haec claudatur herme- 

tice B, 
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tice B , & aqua impleatur i per orificium 
vero longioris partis A infundatur mercu- 
rius i aqua BC nullo modo comprimetur. 

247. Aquae gutta in vaporem con- 

verfa fpatium occupat ipsa gutta majus, 
ut quatuordecim millia ad unum. 



EXTE\IMENTUM. 

248. Globo vitreo A ( Tab. IK 
Fig. 8.) aptetur tubus B, eo modo, quo 
fit in Thermometris. Capacitas globi 
habeat ad guttam, ut quatuordecim mil- 
lia ad unum : Infundatur in eum globum 
gutta aquae, & haec ignis D ope in va- 
porem convertatur. Si immergatur tubus 
ipfe in aquam C , illico globus aqua 
implebitur . 

249. Si tubus guttam aquae conti- 
nens hermetice claufus fit , eadem gutta in 
vaporem conversa , globus magno fragore 
difrumpetur . 



TA\S 
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TA\S TE\TIA, ■. i 
Quae ad Aerometriam pertinet . 

250. Aer e(t fluidum corpus glo- 
bum terraqueum undique circumambiens, 
quod fpatia ab aliis corporibus reli&a , 
quae vacua eflfe videntur, occupat, nili 
ab alio impediatur. 

251. Aer vere eft corpus impene- 
trabile . 

EXT E\I ME NT U M. 

252. Tubus vitreus AB ( Tab . V. 
Fig. 6 . ) cujus una tantum pars ope vefi- 
cae A claufa fit, immergatur ex parte alte- 
ra perpendiculariter vafe aqua pleno CD: 
aqua ipfa in tubum non- adfcendet do- 
nec aer, qui tubo continetur, exitum non 
habeat. Sed ftatim ac vefica acu perfora- 
bitur, egredietur aer, ac tubus aqua im- 
plebitur ufque ad fuperficiem aquae ipfi- 
us, quae vafe continetur. 

253. Aer premit fuperficies aliorum 
fluidorum , quae etiam ab aere in tubis 
fuftinentur . 

254. 
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EXT E\IME NTU M I. 

254. Vitreus tubus AB (Tab. V. 
Ftg. 15. ) quatuor pedum longitudine, cu- 
jus extremitas hermetice obturata fit, mer- 
curio impleatur j extremitas altera B im- 
mergatur vafe BC, quo contineatur mer- 
curius : hic ad altitudinem fere viginti 
novem pollicum fuftinebitur. Aer igitur 
premit fuperficiem mercurii in vafe. In- 
ilrumentum hoc tubus Torricelliams , Taro - 
metrum , & Tarojcoptum dicitur. 

EXT E\I ME NTU M II. 

255. Si tubus recurvus ACDB 
( Tab. V. Ftg. 17.) quatuor pedes longus 
foramen habeat in D vefica opertum, & 
ipfe tubus omnino plenus mercurio fit > 
idemque fiat , quod in praecedenti experi- 
mento i vefica perforata, tubus AC im- 
plebitur mercurio, & mercurius, qui con- 
tinetur tubo D B, defeendet in vas F. 

25 6. Iifdem modis aqua, & alii li- 
quores in tubis fuftinentur ad differentes 
altitudines , juxta differentem eorum fpe- 

M cificam 
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cificam gravitatem. Quod fi in diverfis 
montibus experimenta hujufmodi capian- 
tur, diverfa quoque erit liquorum altitu- 
do, prout major, vel minor erit mon- 
tium fublimitas . 

2 5 7. Adr furfum , deorfum , & ex 

lateribus aequaliter premit. 

EXTE\IMENTUM L 

258. Vas AB {Tab.V Fig. 7. ) aqua 
plenum charta CD tegatur: inverfo dein- 
de vafe, inferior a£r adeo premit, ut aqua 
retineatur , & charta ipfi aquae firmiter 
adhaereat i imo etsi charta, qua tegitur, 
diligenter acu perforetur , aqua nihilomi- 
nus deorfum non fertur. 

EXTE\IMENTUM II. 

259. Sit vas vitreum AB (Tab.V. 
Ftg. 1 6.) ex latere C perforatum i tubus 
quoque vitreus E D duos circiter pedes 
longus utrinque apertus : diameter tubi fit 
aequalis uni lineae, & foramini, quod in 
vafe ell. Tubus idem in vas AB ita infera- 
tur, ut extremitas tubi ad extremum vafis 

non 
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non pertingat, fed inferior tamen (Tc prae- 
dico foramine: refina obturato vafis orifi- 
cio, tubus , itemque vas aqua impleatur, 
atque interim digito foramen obturetur. 
Remoto digito, vacuabitur tubus ufque ad 
vafis orificium , ac pleno manente vafe, 
aqua nullum exitum per foramen inveniet. 

260. Datum volumen aeris ponde- 
rari poteft. 

EXT E\I ME NTU M. 

261. Globus vitreus A ( Tab . V. 
Fig. 18.) epiftomio B inftruCus pondere- 
tur , aer deinde ex ipfo extrahatur , levio- 
rem globum inveniemus: aperto globi epi- 
ftomio, aequilibrium inftaurabitur . Gra- 
vior globus apparebit , fi a£r in ipfo antlia 
comprimetur. Si globus idem aqua immer- 
fus ponderetur , nunc plenus a£re, nunc 
plenus aqua , demum adre , & aqua va- 
cuus , pondus adris ad pondus aquae fe ha- 
bebit fere ut unum ad oCingenta . Loci , 
tempeftatis, ac demum a£ris variatio pro- 

difficillimum 

M 2 262. 



portionem mutat , longeque 
conftituit experimentum . 
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262 . Machina pneumatica vel unum 
tubum AB (T ab V.Ftg.y.) vel tubos duos 
CD . EF ( T ab. V. Fig. 1 o. ) intus leviga- 
tiffimos habet, arquc in lingulis tubis em- 
bolum G H ex orbibus coriaceis oleo oliva- 
rum imbutis compa&um, & cxa&iffime_j 
cum tubi fuperficie interiori congruentem , 
qui axi dentato ferreo IK affixus educitur, 
& intruditur ope manubrii, & rotae den- 
tatae L . M . Fundo cujufque tubi aptari 
debet epiftomium N , ut per ejus cavita- 
tem a£r ex corpore antliae poffit expelli . 
Epiftomium communicet cum lance O 
levigatiffimo , qui tegatur 01 be coriaceo 
madefa&o, cui campana cryltallina fuper- 
ponitur . 

263. Sublata preffione a£ris, mercu- 
rius defcendit. 



EXTE\IMENTUM. 

2^4. Tubus Torricellianus A B 

( Tab. V. Fig. 27 ) collocetur in recipiente.» 
CD machinae pneumaticae, inde extraha- 
tur aer > mercurius, qui in tubo fultine- 
batur, defeendet. 
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265. Aeris preffioni tribuendus eft 
adfcenfus aquae in antliis. 

EXT E\IMENTUM. 

2 66. Vitrei tubi A B ( Tab. V. 

Fig. 19. ) orificio aptetur parva anrlia_. 
CD,& in machinae pnv umaticae recipiente 
collocetur} attra&a aqua adfcendet : extra- 
ho deinde adre, aqua ipfa fiatim defcendet . 
2 6~j. Quando aeris preffio non ex 

omni parte aequaliter corpora premit , 
ca facpe difrumpit. 

EXT E\I ME NTU M I. 

26*. Conus metallicus A B ( Tab.V. 

Fig. 20.) obtruncatus operiatur lamina vi- 
trea} ex ipfo extrahatur afr ope machinao 
pneumaticae } lamina haec non fine firepi- 
tu in minuta fruftula confringetur. Idem 
orietur effc&us, fi loco laminae vitreae al- 
ligetur cono vefica . Si ejufdem laminae_» 
loco vola prematur conus, & a£r deinde 
extrahatur, vola vix removeri poterit. 

EXT E - 
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£XT£^7A7£7VrZ/A7 77. 

2*9. Recipienti A ( V.Tig. 8.) 

fupponatur phiala quadrata B, cujus orifi- 
cio C aptata fit valvula , quae ad'ri exi- 
tum e phiala permittat, ingrelTum impe- 
diat. Si extrahatur aer e recipiente, a£r 
etiam ex phiala egreditur, dum valvula_. 
attollitur j fi rurfus admittatur a£r , ingre- 
ditur quidem in recipiens, fed claufa val- 
vula impedit, quominus in phialam ingre- 
diatur j idcirco latera phialae, quae nullo 
interno a£re fuftinentur, externo ita pre- 
muntur, ut in fruftula comminuantur. 

270. Aliis quoque experimentis de- 
monftrari poteft a£ris preflio. 

/ EXT E\l MENTUM 7. 

271. Embolus fundo antliae A 

( Tab.V.Fig . 21.) applicetur, & antliae-» 
orificium claudatur : ex antlia fufpenda- 
tur pondus, ut fuperetur emboli cum an- 
tlia attritus. Retineatur emboli manubrium, 
antlia non defcendit : defcendet vero 

proprio 
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proprio pondere, fi ea collocetur in loco 
aere vacuo. 

EXT E\l ME NT U M II. 

272. Duo hemifphaeria aenea exca- 
vata AB ( Tai). V. Fig. 30. ) conjungantur, 
vel interpofito madido corio , vel cera , 
ut externo aeri aditus occludatur. Epilto- 
mii ope uni Tegmento aptati hemifphaeria 
conjun&a applicentur antliae pneumaticae: 
exhaufto aere, claudatur epiftomium: fe- 
paratis ab antlia cum fuo epiftomio he- 
mifphaeriis, magnum pondus C pro eo- 
rum diametri proportione requiritur, uc 
haec a fe invicem fejungantur. Staterae-» 
Romanae E F ( Tab. III. Ftg. 1. ) ope feparari 
poterunt , & quantum ponderis ad ea fe- 
paranda exigatur, facile erit dignofccre. 
Si in loco aere vacuo AB (Tab.T.Ftg. 43.) 
ponantur, fponte feparabuntur . 

EXT E\l MENTUM III. 

273. Globus vitreus A (Tab. V. 
Fig. 42.) ex quo ae'r extra&us fit, fubji- 
ciatur , & aptetur ope cochleae foramini 

lancis 
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lancis machinae pneumaticae BC. Eidem 
lanci imponatur parvum recipiens D: aper- 
to globi epiftomio E, parvum illud reci- 
piens lanci firmirer adhaerebit. Superimpo- 
natur deinde aliud recipiens F, in cujus 
fuperiore parte habeatur adnexa patina per- 
forata, ibique aptata (it pyxis G continens 
anulos e corio fa&os , per quos tranfmitta- 
tur filum aeneum H habens in inferiore fui 
parte cochleam. Adr extrahatur i parvum 
recipiens, quod ante firmiter lanci adhaere- 
bat, facile per cochleam ipfam elevabitur. 

; EXT E%1 MENTUM IV 

2 74' • Tubus AB (Tab. V. Fig. 29 .) 

epiltomium C in inferiore parte adnexum 
habens aptetur patinae machinae pneuma- 
ticae j cum fuperiori ejus tubi extremitate 
conjun&us minor tubus per patinam tranf- 
mittatur. Claufo epiftomio imponatur pa- 
tinae recipiens DE altiftimum i extrahatur 
deinde aer, & extrema tubi pars B aqua 
immergatur . Aperto epiftomio gravitas 
acris aquam ita impellet, ut aqua ipfa ad 
modum fontis exsiliat. 

EXT E- 
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EXTE\IMENTUM V. 

275. Stella A {Tai. V. Fig. 40.) ex 
tenui lamina metalli confe&a , facile mo- 
bilis circa proprium axem , ponatur in re- 
cipiente vitreo B, quod vel fuperius , vel 
ex latere foramen habeat epittomio clau- 
fum : extrahatur aer, & aperto deinde epi- 
ffomio, per ingreflum aeris, Itella rapidif- 
fime in gyrum vertetur. 

27 6 . Aer elaflicus cft. 

EXTE\IMENTUM I. 

277. Vefica A ( Tai. V. Fig. 2 y. ) 
ligamento circa ejus collum claufa, quae 
modicam aeris quantitatem contineat , an- 
tliae imponatur fub recipiente vitreo. Pro 
modo, ac ratione, quo aer deinde extrahi* 
tur e recipiente , minuetur etiam aeris 
preflio in exteriorem velicae fuperficiem 5 
& modicus aer vefica inclufus fefe expandet, 
eamque inflabit . Rurfus aere in recipiens 
introdu&o, prilfina veiicae forma redibit. 

N EXTE- 
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EXTE\IMENTUM II. 

278. Phialae inverfae A ( Tai/. V. 
Flg. 22.) orificium immergatur in vas 
aqua colorata plenum: totum id in ma- 
china pneumatica collocetur: recipiens ex- 
hauriatur: aer etiam, qui in phiala eft 
egredietur > reftituto deinde aere , tanta 
aquae moles in phialam adfcendet, quan- 
tus ex ipfa aer extractus fuerit . 

279. Simile experimentum ad pro- 
bandum aeris elaterium capitur fpuma al- 
buminis ovi, aut faponis in vacuo pofita. 

280. Aer fuperior inferiorem aerem 
pondere fuo comprimens, hunc in exi- 
guum volumen redigit. 

EX?E\IMENTUM. 

281. Si phiala, cui longum fit col- 
lum AB {Tai. V. Fig. 26.) aqua per ebul- 
litionem, & per machinam pneumaticam 
purgata impleatur, relifta aeris fphaerula, 
& inverfa collocetur in vafe aqua pleno 
Cj hoc deinde cum phiala in vacuo pona- 
tur: fphaerula ipfa aeris eatenus augebitur, 

quatenus 
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quatenus minuetur aeris preflios totamque 
deinde aquam aer internus expellet e phia- 
la, quam ipfe totam occupabit. Refiituto 
a£re, phiala aquam eje&am reforbebit, & 
aeris illa fphaerula prdtinam formam_. 
recipiet . 

282. Aer in vacuo fuftinet colu- 
mnam mercurii ad Barometri altitudinem. 

EXT E\I MENTUM. 

283. Tubus vitreus longitudine-» 
trium pedum AB, ( T ab. V. Fig. 28.) utrin- 
que apertus ita in ampulla C, cujus ma- 
jor pars mercurio plena fit, collocetur, ut 
ad illius fundum pertingat* ampullae orifi- 
cium glutine claudatur. Omnia haec ad 
eum modum infiru&a in vacuo ponantur. 
Mercurius in eum tubum adfcendet, a£re, 
qui in ampulla repentur, mercurium fub- 
je&um premente, & in ipfum elafticita- 
tem fuam exercente. 

284. Pollex cubicus a£ris, ope ela- 
terii fui elevat pondus quadraginta fere 
librarum . 

N 2 EXTE - 
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EXTE\IMENTUM. 

285. Veficae collum firmiter lige- 
tur, reli&o in ea pollice cubico aeris i veli- 
ca deinde collocetur in pyxide lignea A, 
( Tab . V. Fig. 41.) & fupra veficam poli- 
tus cylindrus plumbeus B quadraginta li- 
brarum pondere, pyxidem penetret. Omnia 
haec in recipiente machinae pneumaticae 
collocentur i exhaurto aere , attolletur 
cylindrus . 

286. Elaterium a£ris corpora quae- 
dam fibi obje&a difrumpit. 

EXT E\I ME NTU M. 

287. Glutine firmiter obturetur 
phiala A {Tab. VI. Fig. 34. ) & fub aqua 
in vafe BG detineatur ponderis ope aqua 
gravioris. Extrahatur deinde ope machi- 
nae pneumaticae aer aquam illam compri- 
mens i ab elaterio adris in phiala inclufi 
phiala ipfa magno impetu difrumpetur. 

288. • Ex deminuta preflione aeris, 
apparet aeris elaterium . 

EXTE- 
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EXTE\IMENTUM I. 

289. Immergatur in vas A ( Tai/. VI. 
Fig. 2. ) aqua plenum vefica adrem conti- 
nens , cui aptatum fit pondus, ut ipfa in 
fundo vafis jaceat : vacuo fa&o , vefica , 
quae minus premitur ab externo fuperiore 
aere , aquam premente , extenditur , & 
emergit : rurfus admilTo acre , in vafis 
fundum defcendit . 

EXT E\I ME NT U M II. 

290. Plumbum conjungatur fuberi , 
ut hoc in vafis aqua pleni A ( Tab. EI. 
Fig. 4. ) fundum defccndat i exhaufto am- 
biente a£re , fubcr plumbo conjun< 5 fum_. 
emerget. Expanfo enim acre, qui in fu- 
bere eft , fuberis moles augetur , ejufque-* 
gravitas fpecifica minuitur. 

EXT E\I ME NTU M III. 

291. Si vitreus globus, in quem-, 
aqua intromifla fit , modica acris portio- 
ne ibi reli&a, in vas aqua plenum im- 
mergatur, in fundum vafis defcendet. Vacuo 

fa&o 



Digitized by Google 




( ioi ) 

fa£fo , aer in globo exiflens expellet aquae 
portionem, & globus innatabit, qui relti- 
tuto aere, rurfus fundum petet. ( Tab . VI. 

%• 3 - ) 

292. A£r fubitam expanfionem, fu- 
bitamque comprefTionem recipere potelt. 

EXT E \ I ME NT U M I. 

» • • • * / 

293. .. Vafis aenei cylindrici A B 
(Tab. VI Fig. 15.) orificio firmiter apte- 
tur tubus, qui ad fundum vafis fere pertin- 
gat: tubo in extremitate extra ipfum vas 
prominenti jungatur epiftomium C : vas 
vero ad dimidium fere fit aqua plenum. 
Aptetur tubus recipienti D li aere vacuo i 
fi epiffomium C aperiatur, ffatim aere, 
qui in vafe A B efi , expanfo, aqua in re- 
cipiens profiliet . 

EXT E\I MENTUM II. 

4 

294. Globus vitreus AB, (Tab. VI. 
Ftg. 6 . ) in quo rarefa&us fit aer ope ma- 
chinae pneumaticae, in terram projiciatur, 
aliove modo frangatur, maximus illico ex 
fubita aens excerni ingrelhone ffrepitus orie- 
tur : 
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tur : nullas vero ftrepitus editur fi globus 
A {Tab.VLFig. 5.) fimili modo inftru&us 
in vacuo difrumpatur. 

295. A<£t comprimi poteft . 

EXT E\IME NTUM I. 

296. Vefica inflata A, {Tab.VLFig. 1. 
Tab.VIII. Fig. 14 ) cujus collum arctiflimo 
ligamento obftri&um fit , collocetur in^ 
vafe cryftallino cylindrico BC, utrinque_> 
aperto, cujus crafsities pollicem fuperet , 
ne ullum in conficiendo experimento, ad- 
itantibus periculum creetur. Superior, & 
inferior cylindri pars laminis metallicis, & 
madefa&o corio fuperinducto firmiflimcLj 
cochlearum ope DE claudatur. Aer dein- 
de in vas ita inftru&um intrudatur, adhi- 
bita antlia F ad epiftomium G uni ex iis 
laminis aptatum. Interim vefica paulatim 
flaccida fiet ex acris intrufi prefiione : fed 
aperto epiftomio , ftatim fefe expandet. 
Quae omnia oflendunc conftru&ionem 
machinae condenfando aeri paratae . 

. •• ‘ EXTE- 
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EXT E\IME NTU M II. 

297. Si tubus vitreus recurvus HIK 
( T ab. VI. Fig. 13.) ab uno orificio H her- 
metice claufus, qui tantum mercurii con- 
tineat , quantum folam tubi recurvam., 
partem occupet , collocetur perpendicula- 
ritcr in praedi&a machina condenfando a£ri 
parata, a£rc condenfato , mercurius in^. 
partem hermetice claufam adfcendct. 

EXT E\I MENTUM III. 

298. Vitrei globi A, (Tab.VI. 
Ftg. 1 2. ) orificio firmiter aptetur vitreus 
tubus utrinque apertus , qui ad fundum 
globi fere pertingat i globus impleatur 
aqua ufque ad dimidium, & collocetur in 
machina condenfando adri parata : interim 
dum afr intruditur , aer per aquam permea- 
bit: aperta deinde machina, e globo aqua 
non fine impetu exsiliet. 

299. Idem experimentum capitur, 
aCrem ope antliae intrudendo in vas 
aeneum cylindricum AB, ( Tab.VLFig . id.) 
cui aptatus lit tubus, ut fuperius di&urrL. 

elt : 



Digitized by Google 




(IOS) 8* 

eft: aperto enim epiftomio C, aqua fere-» 
ad triginta pedes exsiliet . 

300. Hoc experimento excogitari 
poliunt machinae ad incendia reftinguenda, 
Sclopi pneumatici , variique fontes , e qui- 
bus magna vi aqua prorumpat. 

301. Corpora quaedam in fpecio 
aqua graviora, quae ad aquae fuperficiem 
detineantur, per aeris compreHionem iru 
machina ad condenfandum aerem apta 
defccndunt . 

EXT ET^I MENTUM I. 

302. Suberi A ( Tab . VI. Fig. 14.) 
plumbum B conjungatur, ut in aquam in* 
natet i condenfato aere, in fundum vafis 
aqua pleni CD defccndet, reda&is ad mi- 
nus volumen particulis aeris in fubere exi- 
flentibus: quod etiam fequenti experimento 
patebit. 

EXT E\IME NTUM II. 

303. Firmiter obturetur orificium-» 
parvae antliae AB- (Tab. VI. Fig. 22.) aere 
plenae: eadem antlia ponatur in machina 

. O ad 
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ad adrem condcnfandum conftru&a, embo- 
lus C paulatim ad fundum antliae acce- 
det. Aperta machina, ipfe ad priftinum_. 
flatum redibit. 

EXT E\l MENTUM III. 

304. Si in vafc metallico A B 

( T ab. VI. Fig. 18.) condenfetur adr, & al- 
ligetur ad epiftomium C vefica D> aperto 
epiftomio , adr in veficam irruet, eamque 
magno fragore difrumpet. 

EXTE\IMENTUM IV. 

30 5. Duo hemifphaeria MN (T ab VIII. 

Fig . 14.) fimul jundla fufpendantur in re- 
cipiente AC machinae ad adrem conden- 
fandum aptae i fi in recipiente ipfo dupli- 
cata fuerit adris denfitas, fere idem pon- 
dus ad hemifphaeria feparanda requiretur, 
ac fi aere vacua effent. Quantum ponderis 
exigatur, indicabit vedlis S P j quantus aer 
in recipiente condenfari pofiit , offendet 
index mercurialis K I H . 

30 6. Aeris particulae ab atmofphae- 

ra fuperiori comprefTae, per corporum^ 

quorumdam 
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quorumdam poros permeant , veluti li- 
gnorum , licet duriora finr , corii exficcati , 
vcficae ita inverfae, ut ejus interior pars 
exterior fiat, &c. 

EXT E\IME NT U M I. 

307. Si ligneum recipiens A B 
( Tab . VI. Fig. 19.) collocetur in machina 
pneumatica eo modo , quo recipiens vi- 
treum collocari folet, machinae non ad- 
herebir > & index mercurialis C D non-, 
adfcendet. 

EXTE\IMENTUM II. 

308. Superiori orificio vitrei cylin- 
dri AB [Tab. VI. Fig. 17.) firmiter apte- 
tur ligneus cylindrus C, paululum exca- 
vatus , cujus fibrae perpendiculares fint s 
& in ejus cavitate mercurius habeatur : va- 
cuo fa&o, mercurius per ligni poros per- 
meabit, & in cylindrum vitreum defeendet. 

EXT E\I MENTUM III. 

309. Corium valde crafTum , aut 
velica , ut di£f um eft , inverfa , firmiter 

O 2 cylindro 
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cylindro vitreo aptetur eo modo, quo li- 
gnum in fuperiore experimento: aqua, vel 
mercurius, qui in eo corio, aut vefica re- 
periatur , fafto vacuo, defeendec. 

310. Si ea corpora veluti lignum, 

corium, vefica illimantur oleo, refina, ce- 
ra , aer non permeabit. 

3 11. Per vitri, & laminarum metalli- 
carum , & craflfiorum , duriorumque lapi- 
dum poros , aer non permeat i idque facis 
demonftrat recipiens vitreum , five metal- 
licum , five lapideum machinae pneuma- 
ticae aptatum. 

312. Liquores plerique aerem abfor- 
bent , qui in omne liquoris volumen aeque 
diftribuitur. 

EXTE\l MENTUM. 

* . . . i 

313. Vas vitreum A, (Tab.VI.Fig.26.) 
aqua tepida plenum , in recipiente ma- 
chinae pneumaticae collocetur > vacuo fa- 
&o , quamplurimae aeris bullae adfcen- 
dent: ita vas illud habeatur, donec nulla_. 
aeris bulla exfiliat . Reftituto aere, aqua-, 
in aliud vas infundatur, atque ipfa rurfus 
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in recipiente collocetur, vacuo iterum fa- 
, novae adris bullae exfilient. 

314. In ceteris etiam liquoribus 
idipfum contingit . Major autem aeris 
quantitas in iis liquoribus reperitur, qui ma- 
jore fpiritu praediti funt , quem amittunt , 
quum diutius in vacuo fuerint. Etiam- 
aquae minerales omni ipfarum qualitato 
fpoliantur, ad're ab ipfis extra<£k>. 

315. Animalia aere opus habent ad 
vivendum , & iis , quae veluti homines 
refpirant, eadem fymptomata accidunt in 
vacuo . 

EXT E\IMENTUM. 

3 1 6. Volatile ( T ah. VI Fig. 9 . Fig. 7.) 
aut cuniculus in machina pneumatica , 
dum extrahitur adr, inflatur , maxime ve- 
ro oculi tumefiunt , addita refpirationis 
difficultate , venter exoneratur , accedunt 
ipfi convulfiones , frequentior refpiratio , 
deliquia, mors. Reddito adre , mortuum- 
animal, molle, & flaccidum fit, ejus pul- 
mones longe minores reperiuntur, quam 
si fub adre aperto mortuum effet > iidem- 

que 
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que in vafe aqua pleno pofiti illico inJ 
fundum vafis defcendunt. Quando vero, 
antequam convulfiones animali accedant, 
paulatim redditur aer, animal fuperfies 
manet j alias fi aer uno, eodemque mo- 
mento reddatur, moritur difruptis pulmo- 
nalibus vafis ab aeris impetu in pulmones 
irrumpentis. 

317. Pifces {Tab.VLFig. 8.) fu- 
blato aere , ad fuperficiem aquae inverfi 
enatanti reftituco aere, ad fundum defcen- 
dunt > alii in vacuo moriuntur i in aliis 
nulla fere mutatio praeter oculorum infla- 
tionem infpicitur . Infe&a poft aliquod 
tempus etiam ipfa in vacuo moriuntur . 
Sed & animalia in recipiente pofita, pe- 
reunt aere non mutato. 

318. Aer neceflarius eft ad vegeta- 
tionem plantarum . 

EXT E\l ME NTU M . 

319. Extra&o aere ab aliquo va fe_. 
aqua pleno, in illud immergantur auc 
poma A ( Tab . VI. Fig. 20.) aut flores, 
aut frondes, adeo ut ad fundum vafis per- 
tingant, 
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tingant, fa&o vacuo, ad'r a vegetabilium 
caule exibit. Semina in vacuo non vege- 
tant. Eadem in ovis B ( Tab . VI. Fig. 24.) 
animalium obfervantur. 

320. Aer ignem nutrir. 

EXT E\IME NTU M I. ' 

321. Candela A, (Tab. VI. Fig. 2 5.) 
vel carbones accenfi , quo tempore extra- 
hitur a£r, extinguuntur, & fumus defeen- 
dit. Phofphorus tamen ex urina non ex- 
tinguitur. 

EXTE\IMENTUM II. 

322. Si in recipiente AB (Tab. VI. 
Fig. 23. ) quod collocatum (it in fluido 
aqueo C habeatur accenfa candela B, fa&o 
vacuo , candela extinguitur j aqua vero 
adfcendit, pro ratione, qua minuitur flam- 
ma aerem abforbens. 

323. Candelae loco ponantur in eo 
recipiente diverfa corpora , diflolutione , 
vel effervefccntia abforbebunt , vel pro- 
ducent afrem , vel producent fluidum., 
elafticum aeri quam fimillimum . 

324. 
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324. Effervefcentiae quaedam fri- 
gus, quaedam calorem producunt, tum_. 
in a£re aperto, tum in vacuo. 

EXT E \1 MENTUM 1 . 

325. Sale ammoniaco mifto cum_. 
mercurio fublimato corrofivo , & phialae 
impofito , affufo aceto defiillato , oritur 
frigus, & aliquando miftura ipfa in gla- 
ciem abit. Si in vacuo id experimentum 
capere quis velit, adhibere poterit machi- 
nam AC. (Tab.TLFig.29.) 

EXT E\l ME NT U M 11 . 

32 6. In vafe recurvo A, ( Tab. VI. 
Fig. 35.) cujus os infufum fit in vafe B 
aqua pleno, mifceatur fpiritus nitri cum 
ferrea fcobe , orietur effervefcentia , & aqua 
B ebulliet i eadem aqua deinde adfcendet, 
atque in vas A defcendct. 

EXT E\ 1 ME NTU M 111 . 

327. Oleum guajaci , aut cinnamo- 
mi, fi cum eo mifceatur fpiritus nitri fu- 
mans , 
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.mans ,• magno cum ftrepitu , & explofione 
accenditur. 

328. Aer, qui per ignem pcrmea- 
verir, eum non amplius nutrit. 

* • ' r • 

EXT E\I MENTUM. 

329. In recipiente AB ( Tab.VIIl 
Fig. 16.) collocentur carbones ardentes E, 
& per tubum FG follis H immittatur aer 
in carbones i iidem extinguentur fi valvulae 
follis aptetur tubus CD, per quem tranf- 
eat in follem aer dumtaxac recipientis AB. 

330. A^r - : plenus exhalationibus car- 
bonum ardentium, feu metallorum, anima- 
lia interficit. . 

EXT E \1 MENTUM. 

331. Vacuum fiat in recipiente A, 
(Tab.VIIl. Fig. i-j.) & per tubum BC epi- 
Bomio D inftru&um , aptatumque ad ver- 
ticem E ipfius recipientis pertranfeat aer, 
qui fecum ferat exhalationes carbonum F > 
detra&o deinde tubo, animal fiatim intro- 
du£him in recipiens moritur > introdu&a_f 
candela accenfa extinguitur. 

p 332. 
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332. Aliquorum corporum miflio^ 
vi ignis, magnum ftrepitum, atque expio- 
fionem fubito excitat . 

EXT E \1 ME NT UM. 

333. Id apparet in miftionc florum 
fulphuris cum falc tartari , & nitri, & io 
auro fulminante. {TMb.Vl.Fig. 37.) Vapor 
adlione ignis elafticitatem adquirit, quem- 
admodum AEolipila A {Tab.Vl. Fig. 36.) 
demonftrat. 

334. Corpora calore dilatantur , fri- 
gore condenfantur: idque in lingulis cor- 
poribus certos habet limites. 

EXT E\I MENTUM. 

335. In corporibus liquidis id oflcn- 
ditur Tbermofcopio AB, (T ab. VI. Fig, 21.) 
in folidis Pyrometro , ( Tab. VI. Fig. 10.) 
quod adlionem ignis demonftrat in me- 
tallicis laminis expandendis. 

336. Aer vehiculum eft foni. 

EXTE - 
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EXT E\IME NTU M. 

337. Campanula A (Tab.VI.Fig. 30.) 
in vacuo nullum fonicum editi in machi- 
na ad condenfandum aerem apta augetur 
ioni intenhtas . 

TA\S QUA\TA 9 

x * 1 . * . •* ; 

Quae ad Opticam pertinet . 

338. ’ Praecipua, quae ad Opticam, 

Dioptricam, Catoptricam pertinent, ex- 
perimenta faturi, theorias, ut ajunt, ple- 
rafque, tanquam iis, qui ad nos accedunt, 
probe perfpe&as, confulto praetermittimus, 
g 35?. Lumen ,' quando juxta corpora 

tranfit, deflebit a via re£la. 

EXT E\IMENTUM. 

340. Lamellae duae chalybeae AB 

(Tab.VI.Tig.2-j.) ope cochleae C ita col- 
locentur, ut inter eas relinquatur diftan- 
tia circiter decimae partis unius pollicis i 
praefidio machinae Helioftatae DE FG 
(’ Tab.Vll.Ttg~ . 17.) radii folis tranfmittantur 

P 2 paralleli 



Digitized by Google 




-*2 (ii 6 ) §o» 

paralleli ad horizontem , atque in obfcuro 
cubiculo lumen, quod tranfit per fpatium 
inter duas lamellas intercedens, cadat in 
chartam albam DE, [Tab. VI. Fig. 27.) in 
ipfa apparebit alba macula a radiis inter 
laminas tranfeuntibus orta,.& circaeam, 
utrinque lumen, tamquam Cometae cau- 
da fcfe extendet, quum ex attraftione in_, 
tranfitu juxta laminarum acies inflexio ra- 
diorum oriatur. 

341. Radius, qui e medio rariori 

tranfit in denfius , accedit ad perpendi- 
cularem . - i 

EX?E\IMENTUM. 

• , . • . . a , : •* * . %• 

' » . i 

342. Habeatur capfula lignea oblon- 
ga AB, ( Tab. EL Fig. 28.) cujus latera., 
interrupta admittant in fitu tranfverfo ca- 
plulam aliam laminis cryftallinis compa- 
ram CD. In hanc infundatur aqua ufquc 
ad altitudinis illius dimidium, ita ut ra- 
dius luminis partim per aquam, partim_. 
fupra aquam tranfcar. Aptetur extremita- 
ti capfulae ligneae tabella , in qua fora- 
men oblongum fit. Radius, qui per aquam 

_ A tranfit , 
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tranfit*, ■ deflebit a via reda , & ad per- 
pendicularem accedit, qui vero fuper aquam 
tranfit, diredo excurrit. 

343. j Radius, qui e denfiori medio 
in rarius tranfit, recedit a perpendiculari. 

EXT E\I ME NTUM. 

344. Pofica, ut fuperiori experimen- 
to didum eft , utraque capfula ,<. radius , 
qui ex aqua in aerem tranfit, defiedit, re- 
cedendo a perpendiculari: & fit parallelus 
radio per aerem libere tranfeunti. 

345. Si radius perpendiculariter ca- 
dat in fuperficiem , qua duo media fepa- 
rantur, lineam redam fequitur. 

* " * * t . f •' • J 

' EXT E\IME NTUM. 

• . ' . * r > f 

346. • Capfula cryflallina, quam fu- 
perius indicavimus, collocetur ut fupra ad 
angulos redos cum lignea capfula, radius 
reda via tranfibit. 

347. Eadem experimenta cubo cry- 
llallino A, ( Tab. VL Fig. 11.) oflcndi 
poliunt .r . 
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348. Ita ope machinae anaclafticae 
AB (Tab.VL Fig. 33.) inveniri potefi dif- 
ferentia denfitatis corporum fluidorum . 

349. Ex nuper defcriptis experimen- 
tis colligi facile potefl, cur per polyedron 
EF ( Tab.EIII. Fig. 15.) radii ABC con- 
currant in pun&um Di & res per polye- 
dron vifa toties repraefentetur , quot funt 
in vitro diftm&ae fuperficies. 

350. Si radii e fuperficie fphaerica 

tranfmittantur in medium denfius, con- 
current in punefum. » 

■ * . • ■ EXT E\l ME NTUM. 

• . ' • » • i* — . * • 

% 

351. Capfula AB, {Tab. VI. Fig. 40.) 
perforata fit utroque in latere, & uni la- 
teri A aptetur vitrum C in externa parte 
convexum, alteri autem aliud vitrum D 
applicetur, cujus fuperficies concava exter- 

- na fit . Capfula haec impleatur aqua , & 
conjungatur alteri capfulae EF, per quam 
lumen parallelum horizonti tranfmittarur 
ad vitrum ut fuperius difpoficum . Lu- 
men per fuperficiem convexam in aquam 

penetrabit, 
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penetrabit , & radii convergentes fient, 
atque in unum pun&um concurrent. 

352. Radii e fuperficie concava in_. 
medium denfius tranfmifsi, divergentes fiunt . 

EXT E\IME NTU M. 

. . » 

353. Duae illae capfulae conjungan- 
tur fimul ad illud latus, in quo externa_. 
vitri fuperficies D ( Tab.Vl.Ftg. 42. ) con- 
cava cft , radii per eam fuperficiem tranf- 
euotes divergentes fient. 

354. Pro variis vitri fuperficiebus , 

lumen, quod per illud tranfic , varias ha- 
bet mutationes. Vitrorum figurae, confi- 
deratis tantum fuperficiebus planis , & 
fphaericis , recenfcntur fex . ( Tab . EI. Fig. 43.) 
Primo vitrum planum ab utraque parte. 
Secundo lens plano— convexa A. Tertio 
convexo — convexa B . Quarto pla- 
no — * concava C. Quinto concavo — con- 
cava D . Sexto concavo — convexa EF, quae. 
Mtmfcus appellatur. 

355. Si radii paralleli tranfeant per 
lentem convexam , concurrunt in pun- 
&um, quod Focus appellatur. 

EXT E - 
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EXT E \I MENTUM I. 

35 6. Radius horizontalis dirigatur 
per tabulam C, ( Tab. VI. Fig. 39.) in_. 
cujus medio fit verticalis lens convexa Ai 
excitetur pulvis albus, ut radiorum iter 
perfpici poflit : omnes in unum pun&um 
B concurrent. 

EXT E \IME NT U M II. \ 

357. Expofita ad radios folares ma- 
xima lente convexa AB, (Tab. VI. Fig. 41.) 
in foco ipfius C corpora in calcem redi- 
gentur, ac deinde vel in vaporem abi- 
bunt, vel in vitrum evadent. 

358. Radii paralleli, qui tranfeunt 
per lentem concavam, divergentes fiunt. 

' • EXT E\IME NTU M. 

359. In medio capfulae nuper de- 
feriptae collocetur verticalis lens concava 
A , (Tab. VI. Fig. 38.) fa< 51 o ut fuperius 
experimento, radios divergentes • adfpice- 
rc licebit . 

360. 
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360. Per quaslibet convexas lentes 
radii fefe verfus mutuo infle&untur i ac 
major inflexio eorum eft, quo major eft 
lentis convexitas. 

361. Per lentes concavas quafcumque 
radii a fe mutuo defle&unt, ac pro ma- 
jori lentium cavitate, major quoque defle- 
xio fit . 

3^2. Radii convergentes, aut diver- 

gentes, pro diverfitate medii , magis , vel mi- 
nus convergentes , aut divergentes fiunt . 
Id apparet fi tranfcant per aerem , & per 
cubum cryftallinum AB. {T ab. VI. Fig. 31. 
Fig. 32.) • 

3 <5 3 . In candelam C (Tab.VII. Fig. 3.) 

obvertatur vitrea lens convexa L , & radii 
candelae per vitrum permeantes excipian- 
tur charta MGN oleo illita: in eadem_. 
charta repraefentabitur imago candelae in- 
verfae , adeo ut flammae culpis terram^ 
refpiciat . 

364. Si lens illa vitrea opponatur 

feneftrae , veluti depi&a feneftrae inverfa^-» 
imago in charta oblervabitur . 

Q i g y. 
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365. ’ In oculo hominis ALBN, 

( Tab. Vll. Fig. 2. ) alteriufve animalis inter 
humorem vitreum S , & aqueum p reperitur 
humor quidam c fere inftar lentis vitreae-» 
valde convexae, concretus, & pellucidus, 
qui humor cryltallinus appellatur. Si hic 
ex oculo cx: gr: bovis extra&us loco lentis 
vitreae L ( Tab VII Fig. 3. ) in capiendo 
nuper di&o experimento adhibeatur, idem 
orietur effe&us . 

3 66. Re&e hinc deducitur, per lu- 
cis radios in oculum incidentes , imagi- 
nem rerum , ex quibus iidem radii prove- 
niunt, inverfam in retina depingi. 

367. Si adhibita lente, quae diame- 
trum convexitatis valde exiguam habear, 
vel adhibita lente, quae omnino fphaeram 
parvam referat, parva obje&a infpiciantur , 
eorum partes omnes diftincle difcernentur. 
Hujufmodi lens, vel fphaera Mtcrofcopiwn 
adpellatur . 

368. Si lens una obje&o fatis ampli- 
ficando non fuflficiat, duae vel tres adhi- 
beantur 5 unde & Microfcopia compofita di- 
cuntur AB. {Tab. VLl Fig. 1.) 

3 6 9 - 
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369. Lens microfcopii minima A 
[Tab. Vll. Fig. 21.) obje£fco oppofita obje- 
Biwa dicitur > reliquae omnes oculares vo- 
cantur . 

370. Refra&ionem ope microfcopii 
fa&am exhibet Tab. VII. Fig. 21. 

EXTE\IMEMTUM. 

371. Obje&um diaphanum A {Tab TIL 
Fig. 17.) inter Solis radios F, & vitrum 
dioptricum B pofitum , apparebit una cum 
coloribus fuis extra vitri focum , fi charta 
munda MN, aut albo pariete excipiatur: 
etenim radii lucis per obje&um illud 
tranfeuntes colore ipfius obje&i determi- 
nantur , & poft refra&ionem per vitrum,, 
fa&am propagantur. Inftrumcntum hoc 
Microjcopium Solare vocari folet. Refra&io- 
r>em ope ipfius fadam exhibet Tab. V 11 . 

Fi S- 2 1' 

372. Plurium lentium combinatio 
obje&a etiam remota diltm&e , multumque 
amplificata ob oculos ponit. Si hujufmodi 
lentes julla ratione inter fe difiantes tubis 

Q 2 impo- 
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imponantur , inftrumentum conftruitur, 
quod Telefcopium vocatur . 

EXT E\l ME NTU M . 

373. Si tabulae horizontali A B 
( Tab . VL Fig. 44.) jufta ratione aptentur 
verticales tabellae CDEF, in quarum lin- 
gulis foramen habeatur telefcopii lent^j. 
occlufum 5 in alia tabella G verticali duo 
fint foramina, quorum unum occlufum lit 
vitro unius coloris, aliud vitro alterius co- 
loris i per utrumque vitrum , & per lentes 
ipfas ope machinae Helioftatae H I tranf- 
mittantur Solis radii i albo pulvere excitato, 
refra&iones lucis manifefto apparebunt. 

374. Angulus Reflexionis aequalis 
eit angulo Incidentiae. 

EXT E\1ME NTU M I . 

375. In obfcuro cubiculo radius per 
cavitatem cylindri AB (Tab. VII. Fig. 4.) 
obliquam tranfmittatur ad fpeculum pla- 
num C D politum in lignea tabella. Si 
haec tranfponatur , radius reflexus per eam- 
dem cavitatem E cylindri tranlibit. 

EXTE- 
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EXT E\I ME NTU M II. 

37 6. Vitro plano AB (Tab.PII.Fig.?.) 
aptetur femicirculus F G gradibus dillin- 
ius. Si tranfmittantur radii ED, ut in 
fuperiore experimento, angulus CDA cric 
aequalis angulo B D E . 

377. Si radii paralleli cadant per- 
pendicularitcr in fpcculum planum , re- 
ficiuntur paralleli . 

EXT E\I MENTUM. 

378. Tranfmittantur radii paralleli 
in capfulam vitream AB (Tab.VlI.Fig. 14.) 
aqua plenam , in cujus medio habeatur 
fpeculum planum C verticale: radii refic- 
ientur , eumdemque parallelifmum fer- 
vabunt . 

379. Objeium poft fpeculum ap- 
paret in eo (itu , in quo revera eft ante 
fpeculum . 

380. Plura fpecula eamdem imagi- 
nem multiplicant in medio politam. 

Q 3 • EXTE- 
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EXTE\IMENTUM. 

381. Si duo fpecula ABC ( Tab.Vll . 
Fig. 15.) collocentur verticalia fupra duo 
latera trianguli aequilateri i hexagonum in 
iifdem confpicietur . Si in medio trianguli 
collocetur candela accenfa, fex imagines 
candelae apparebunt. 

382. Si in fpeculum convexum ca- 

dant radii paralleli , refle&untur di- 
vergentes . 

EXT E\l ME NTUM. 

383. In capfula vitrea AB ^iTab.VIL 

Fig- 1 4.) quae aqua plena (it, fpeculunrL^ 

convexum C (Tab. VII. Fig. 6 .) verticale 
collocetur , radii , qui in fpeculum inci- 
dunt, refle&untur divergentes. 

384. In hujufmodi fpeculis convexis 

imminuta apparent objeCta, quum puncto- 
rum omnium apparentiae arCto in campo 
includuntur. Si oculus moveatur, etiam., 
obje&i apparentia, & figura movetur. 

385. . Si in fpeculum concavum cadant 
radii paralleli, rcHe&untur convergentes. 

EXT E- 
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EXT E \I ME NT UM. 

386'. Id facile apparebit, fi in vitrea 

capfula non convexum, ut fuperius di&um 
eft, fed concavum fpeculum G ( Tab . VII. 
Fig. 5. ) collocetur . ; 

387. Expofito Solaribus radiis fpecu- 
lo A B,'( Tab. VII. Fig. 10.) five ex metal- 
lo, five ex vitro, cujus pofterior pars hy* 
drargyro operta fit, radii in pun&o C col- 
liguntur, ac violenter urunt. Ac fi duo 
fimilia fpecula A B C D ( Tab. VII. Fig. 1 9. ) 
collocentur invicem parallela, quorum-, 
unum ab altero fex pedes diftet, pofito in 
foco unius carbone ardente , in foco alte- 
rius pulvis pyrius accendetur. Similis ac- 
cenfio contingit ope radiorum Solarium, 
fi plura fpecula plana ABCD (Tab- VII. 
Fig. 18.) ita difponantur, ut eorum quod- 
libet in idem pun&um E Solis radios reflc&at. 

388. Speculis concavis metallicis, 
& lentibus cryltallinis conllruuntur telefco- 
pia catadioptrica . Refra&ionem , & refle- 
xionem ope telefcopii catadioptrici faciam 
exhib»t Tab. VII. Fig. 22. Externam hujufcc 

telefcopii 
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telefcopii ftru&uram repraefentat Tab. VIL 
Fig. 1 6. 

389. Luminis radii , qui nos cir- 
cumdant, atque inter fe colore differunt , 
etiam gradibus refrangibilitatis , magis, vel 
minus inter fe differunt. 

EXT E\I MENTUM. 

390. Parallelogrammum chartaceum," 
AB, (Tab. VII. Fig. 8. ) in duas partes 
aequales ita diftinguatur, ut una pars ru- 
bro colore tin<ffa (it, altera caeruleo. Se- 
rici nigerrimi tenui filo faepius parallelo- 
grammum ipfum circumvolvatur , quod 
clarifsimo candelae lumine C illuttretur. 
In lentem convexam D, chartae paralle- 
lam, quae lumen recipiat, radii rubri ad 
diftantiam unam E , ad aliam F caerulei 
concurrenti quod facile erit dignofcere ex 
umbra filorum, quae prout diximus, dif- 
polita fint. Si vice lentis convexae D col- 
locetur lens , quae confiet cryfiallo pla- 
no — concavo, & lente vitrea viridi con- 
vexo— convexa, radii rubri, & caerulei in 
idem punttum concurrent. Materia dua- 

. rum 
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rum ejufmodi lentium , quibus Iens prae- 
dica confiat , diverfam habet vim refra- 
Civam , adeo ut aberrationes ex diversa 
radiorum refrangibilitate oriundae fefe mu- 
tuo corrigant. Telefcopia ita conftruCa_, 
dicuntur telefcopia acbromatka . 

391. Quilibet radius, ut a Solo 
profluit, heterogeneus eft, atque ex innu- 
meris conflat minoribus radiis, qui juxta_, 
omnes gradus refrangibilitatis refrangibiles 
funt . Radii , qui refraCione minus a via 
defleCunt , rubri funt : aliorum colorum., 
ordo hic eft i aureus, flavus, viridis, cae- 
ruleus, Indicus, denique violaceus i hujus 
radii maximam habent refrangibilitatem. 

EXT E\I MENTUM. 

* • • 

392. In obfcuro cubiculo admovea- 
tur prifma AB ( Tab. VlI.Fig . 7.) forami- 
ni in feneftra C exiftenti, per quod Solis 
lumen tranfeat . Si oblongam radiorum^ 
imaginem FG albiflfima charta DE exci- 
piat, praedidi colores F G confpicientur . 

. .. ‘ 39 3 * 
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393* Superiorum colorum permi- 

lito albedinem conllicuic. 

EXT E\I ME NTU M I . 

394. Si praedici radii AB ( [Tab. Eli . 
Fig. 1 2. ) ope lentis convexae C D concur- 
rant, maculam albam E producent» & ex- 
tra focum inverfi colores confpicientur. 

EXT E\I ME NT U M II. 

395. Circumrotetur magna veloci- 
tate circa proprium axem globus A B 
•( Tab. Eli. Fig. 20. ) variis coloribus , cujuf- 
modt funt in prifmate , diliinftus , albus 
apparebit. 

3 69. Radii femel feparati haud am- 

plius feparantur . 

EXT E\l ME NT U M. 

397. Si quilibet ex feptem primitivis 

radiis ABC ( Tab . Eli. Fig. 13.) ope prif- 
•matis A E feparatus in lentem convexam 
F incidat, (ive in aliud prifma CD, colo- 
rem 
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rem non mutabit , neque in alios radios 
dividetur . 

398. Quae nuper ha&enus di&a_. 
funt, ad Iridem , Halonem, & Auroram 
borealcm explicandam plurimum conferunt . 

EXT E\IME NTU M I. 

399. Si ad vas AB (Tab. VII Fig. 1 1.) 
„fupra defcriptum num. 299. aptetur lamina 

metallica inclinata CD, in qua fint fora- 
mina tenuiflima, & per eadem aqua tam- 
quam vapor exfiliats radio Solari EF in_. 
hanc incidente, a pun&o G confpicietur 
Iris in F. 

E XT E\I ME NTU M II. 

400. Ope machinae pneumaticae^ 
impleatur vaporibus recipiens AB, ( [Tab. VIII . 
Fig. 18. ) a cujus vertice intus pendeat glo- 
bus C metallicus perpolitus i apparebit 
circa globum ipfum circulus reflexae lucis, 
interdum Iridis fere ad inflar coloratus, 
qui veluti Halonem repraefeiftabit. 

EXT E - 
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EXT E\I ME NTUM III. 

401. Si a prifmare AB {T ab. VIII. 

Ftg. 1 9.) feparati Solares radii B C traof- 
eant fupra fuperficiem vafis C D pleni 
fpiritu vini optimo, & ad tabulam albam * 
verticalem E F perveniant , in ipsa fpe- 
drum ad inttar Aurorae borealis ex radio- 
rum varia refra&ione apparebit. 

FINIS. 



MONITUM. 

Pag. 50. v. 15. poft verbum conferti adde ABCD 
( Tab. III. Fig. i. ) 

Pag. 61 . v. 13. dele Vi. 

Plura forte occurrent, quae benignus Le&or 
emendare facile poterit. 
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